a Kataj 
schon vergriifen. Neve Auilage @r> og enth 
scheirt im März. Alten, 


Lin wichtiges Jubiläum 
Walter Arlt’s großer Radiokatalog 


ist jetzt wieder im Vorkriegsumfang erschienen. Seit 25 Jahren 
gibt es Arlt-Kataloge, Der Arlt-Katalog von 1939 ist in der 
Funkfachwelt als idealer Katalog bezeichnet worden: wir 
glauben aber; daf der diesjährige Jubiläumskatalog erst recht 
dieses Lob verdient. Statt einer Jubiläumsfeier, die nur 
wenige erfreut, machen wir unseren treuen Kunden ein Ge- 
’ schenk und liefern ein wirklich umfassendes Werk für 
1,— DM. Selbstverständlich kostet uns dieser Katalog viel 
mehr, aber wle schon erwähnt, wollen wir unseren Freunden 
eine ganz besondere Freude machen und ihnen damit für Ihre 
Treue danken. Der Katalog enthält etwa 1000 Abbildungen, davon sind etwa 90% von uns 
selbst gezeichnet, Wir wollten unseren Kunden etwas Besonderes, nicht nur den fiblichen 
Abdruck von Industrieklischees bringen. Auch die 1,— DM, die wir für den Katalog verlan- 
gen, ist nur eine Schutzgebühr, Bei Kauf in Höhe von 20,— DM wird der beiliegende Gut- 
schein mit 1,— DM In Zahlung genommen, Sie werden von unserer Auswahl überrascht sein! 
Sämtliche Artikel der Schlagerliste sind im Katalog enthalten! — Bitte bestellen Sie sofort 
den idealen Radiokatalog, er wIrd Ihnen ein wichtiger Helfer und Berater sein. Walter Arlt 
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Früher in der 
Berliner Straße 
in Charlottenburg 


erfreuten sich Tausende von Rundfunk- 
technikern der Riesenauswahl, denn es 
hatte sich schon herum gesprochen: Bei 
Arlt bekommst Du alles! Jetzt haben wir 
in der 


Kaiser - Friedrich - Straße 18 


ein Sortiment von ca. 9000 Artikeln, was 
auch für die hochgespannten Berliner 
Ansprüche ohne Beispiel ist. — Diese 
Schlagerliste mit über 2000 Angebo- 
ten bringt eine reiche Auswahl 
besonders günstiger Angebote. — Bitte 
bedienen Sie sich unserer Angebote. — 
Ich freue mich schon jetzt auch über den 
kleinsten Auftrag. 


Water AU- 


In Düsseldorf in der 
Friedrichstraße 61 a 


unweit vom Graf-Adolf-Platz, befindet 
sich unser Geschäft mit 


gleich großer Auswahl 
wie in Berlin. 
Besonders die Abteilungen Meßgeräte 
und Meßinstrumente sind außerordentlich 
groß. Unser Düsseldorf-Beirieb hat in der 
kurzen Zeit seines Bestehens schon so viele 
Freunde gefunden, daß hiermit deutlich 
bewiesen ist, daß dieser Betrieb in Düssel- 
dorf gefehlt hat. — Meine Mitarbeiter 


würden sich freuen, Ihnen mit Rat und Tat 
helfen zu können. 


Bitte besuchen Sie uns, damit ich Sie auch 
einmal persönlich begrüßen ‘kann. 


Walter Diffring 


' Dipl.-Ing. 
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Röhren-Inhaltsverzeichnis 


Arlı Radio-Versand - alle Röhren aus einer Hand! 


Im Garantiekarton — Nettopreise in Westmark für Wiederverkauf, Industrie usw. (Restpostenpreiar) 


Die seltensten Röhren alphabetisch sortiert! 


Nettopreise 


A4N 3,50 
Aa I,— 
AB1 3,— 
AB2 4— 
ABCI 6,50 
ABLI 9.25 
AC2 2.75 
AC 50 6,50 
AC 100 6,— 
AC 101 6,— 
ACH I U 
ADI 7,75 
(keine Loewe] 
AD 100 7,50 
AD 101 7— 
AD 102 8.— 
AF2 9I,— 
AF3 5,75 
AF? 5,25 
AF 100 8,40 
AG 1006 7,50 
AH ı* 10,90 
AH 100° 10,90 
AKI 12,— 
AK2 9,50 
(keine Loewe) 
ALI 8,40 
AL2 93,— 
ALA 6,60 
ALS 10,— 
AL 5/325 11,20 
AL 51375 11,70 
AMI 9,50 
AM 2° 9,25 
ARB 4,85 
ARP3 3,— 
ARP4 3,— 
ARP 12 3,60 
ARP 13 6,50 
ARP 38 3,50 
ARTPI .— 
ARTP2 — 
AS 1000 125,— 
AS 1010 125,— 
ATS 25 4,85 
AX1 10,50 
AX 50 10,50 
AZ1 1,75 
AZ2 2,50 
AZA 4,20 
AZ 11 1,75 
AZ12 2,50 
AZ 21 2.10 
AZ4 2,10 
AZSO 12,50 
Ba 5 
Bas 5,— 
BBi 6,75 
BCH 1° 15,— 
Be 5— 
Bh re 
Bi 3,95 
BL 2 13— 
BO 5, 
ci 4,50 
cıc 4,50 
c2 4,50 
C3b 5,50 
C3c 5,50 
C3e 3,90 
c4 5— 
6 4,50 
4 


Nettopreise 


c8—cCi 4,50 | DL 21° 

c9 4,50 | DL 25° 

c10 3,— | DL6? 

cı2 5,50 | DL 68 

Ca 3,90 | DL 91 

Cas 3,90 | DL 91 (11S4) 

CBi 5,25 | DL 92 

CB 2 4,90 | DL 92 (354) 

CBCi 5,50 | DLL 21 

CBLI 11,— | DLL 22 

CBL 6 11,— | DN 712° 

cc2 3,20 | DN 93 

CCH 1 13,50 | DN 9/4 

Ce 4,50 | DN 915* 

CEM 2° 11,— | DS 310 

CF2 10,50 | DS 311 

GE3 3,— | DU 10/1 

CF? 3,75 | DY 80 

CF 50 24,— 

CHI 10— |E2C 

cKi 9,50 |E2D 

cLi 6,75 | E 406 (604) 

CL2 10,90 | EA 50 

CL4 9,25 | EAA I1 

CL&6 12,50 | EAA 91 

cyı 2,75 | EA 111* 

cy2 5,50 | EAB 1* 
EABC 80 {6T8) 

DIR &— | EAF 21 

Da 5,— | EAF 4 

DA 50 7,50 | EAF 42 

DAC 21 7,— | EB 

DAC 25 5.— | EB ı*® 

DAR HM 8,90 | EB2 

DAF 91 9,30 | EB3 

DAH 50 12,50 | EB 4 

DB 3/2 

DB 712 40.— | EB 41 

DB 9/3 49,50 | EB 111 

DB 94 49,50 | EBC ı* 

DBC 21 7,50 | EBC3 

DC 11 3,50 | EBC 11 

DC 25 3,— | EBC 33 

DCG 4/1000 9,50 | EBC 41 

DCH 11 12,10 | EBC 91 (6A V6) 

DCH 21 

DCH 25° 

DDD 11* 

DDD 25 

DF 11 

DF 21* 

DF 22 

DF 25 

DF 26* 

DF 67 

DF 91 

DF 91 (1T4) 

DF 904 

DF 906 

DEF 907 

DG 3/1* 

DG 3/2 

>37 

DG 7/2* 

DG 913 

DG 9/3-4 

DG 914 

DG 9/4 spez. 

DG 16/2* 

DK 21° 

DK 40° 

DK 91 

DK 91 (1R5) 

DL1 


Sofort ab Lager lieferbar! 


Nettopreise 
8,35 


6 Monate Garantie! 


Nettopreise 


ECL 80 10,15 
ECL 113 9,45 
ED 10,— 
EDD 11 7,50 
EDD ı1l 8,90 
EE 1® 18,50 
EE 50 9,50 
EEG 10,15 
ER ı* 8,50 
EF/2" 8,50 
EF 3° 8,50 
EFS5 8,50 
EF 6 5,50 
EF 6 bit 7,— 
EF 7° 8,50 
EF 8" B— 
EF 9 4,50 
EF Il 5,50 
ER 12 8,— 
EF12K 7,50 
EF 12 spez. 12,50 
EF 13 5.— 
EF 14 6,40 
EF 15 8,95 
EF 22° 10,— 
EF 36 8,50 
EF 39 8,50 
EF 40 7,70 
ER 41 a 
EF 42 8,95 
EF 43 8,95 
EF 50 8,95 
EF 80 8,95 
EF 85 8,95 
EF 93 ((6BA6) — 
EF 94 (6AU6) 6,25 
EF 112 9,50 
EF 140 12,— 
EF 802 30,— 
ER 804 Ken 
EF 804 F 13,— 
EF 805 25,—— 
EFF 50 15,— 
EFM 1* 11,75 
EFM li 9I3,— 
EH 1* 12,75 
EH 2 3,50 
ER ı* 15,— 
EKI2S 12,— 
EK 3* 15,50 
EK 90 (6BE6) 6,80 
EL1 11,50 
EL2 .— 
EL 3 I— 
EL3IN n— 
EL 3/375 .— 
ELS 11,— 
EL6 12,— 
EL 6/400 13,40 
EL 6 spez. 11,70 
EL 8 7.15 
EL 11 7,95 
EL 12 10,50 
EL 12/325 11,20 
EL 12/375 11,70 
EL 12 spez. 12,60 
EL 13 7,15 
EL 32 9,20 
EL 41 7,95 
EL 42 7,35 
EL SO 14,50 
EL SI 27,50 
EL 90 (6AQ5) 6,25 


Nettopreise 


EL 151 60,— 
EL 152 60.— 
EL 153 60. 
EL 156 34,— 
EL 803 10,— 
ELLI 9,50 
EM 1° 7,50 
EMA4 6,30 
EM 5 6,30 
EM 11 6,30 
EM 34 6.30 
EM 71 6,65 
EM 72 7,35 
EM 35 7,20 
EM 85 0,65 
EQ 80 10,50 
ES 111 7,50 
EU1 4,50 
EU 2 4,50 
EU 3 4,50 
EU 4 4,50 
EUS 4,50 
EU6 6,—_ 
EU 7 4,50 
EU9 4,50 
EU 10 4,50 
EU 12 4,50 
EU 13 4,50 
EU 14 4,50 
EU 15 5,50 
EU 20 4,50 
EY SI 7,60 
EZ1 4,50 
EZ2 I.— 
EZ A 2,75 
EZ ıl 3,50 
EZ 12 3,50 
EZ 40 4,20 
EZ 150° 29,50 
FDD 20 3,95 
FKi 20,— 
FZı 7,50 
GG 280 14,50 
GJIR 312/55 (RRI4SS) 5.— 
GLi 10,50 
Gie 2000/1/3 12,— 
Gle 5000/02106 12.— 
Gle 10000/02/06 19,50 
GL Z 4011,5 12,— 
GL Z 40/3 15,— 
GL Z 10013 15,— 
GR 60/M 4,50 
GR 100 DA 6,95 
GR 100 DM 6,95 
GR 100!M 5,50 
GR 100/Z m. Fass. 48/8 
4,50 
GR 100/Z ın. Fass. 48/10 
4,50 
GR 150 A 6,50 
GR 150 DA 6,50 
GR 150 DK 6,30 
GR 150 DM 6,10 
GZ 80 4,— 
HABC 80 (19T8) 10.50 
HBC 91 (12A V6) 6,50 
HF 93 (12BA6) 6,25 
HF 94 (12AU6) 6 
HK 90 {12BE6) 6,95 
HL 90 (19AQ5) 8,50 
HLT 2/05 A 6— 
HR 1/6005 22.50 
HR 1/10011,5 50,— 
HR 1/100/1,5/6* 60,— 
HR 1/180/1,5 60,— 
HR 2/100/1,5 45,— 
HR 2/100/1,5/6* 60,— 
HRP 1/100/1,5 60,— 
HRP 2/100/1,5 60,— 
HRP 2/100/1,5/6 ASZ 
70,— 
HZ 420 8,50 


Nettopreise 


KAP 25,— 
KBI 6,50 
KB 2 4— 
KBC 1 — 
KC 1 Stift 1,50 
KCIGW 3,50 
KC3 5,50 
KC A 5,50 
KCH I 14.— 
KDD 1 7,25 
KF I 5,— 
KF2 4,— 
KR3 4— 
KF 4 4,— 
KF7 8— 
KFB8 8,— 
KK 2° 12,— 
KL 1 Stift 5,— 
KLIGW ,— 
KL2 7,— 
KLA4 5,50 
KLS 11,— 
KS 1320 (EUXIIN) 5.— 
L497 D 20,— 
tBi 25,— 
LB 2 15.— 
LB 7/15 25,— 
LB 8° 40,— 
LB9 30,— 
LBISN 30,— 
LB 13/40 10,— 
LD 1 4,75 
LD 2 3,75 
LDS 10, 
LD 12* 35,— 
LD 15 10,— 
LG 1 1.50 
LG 2 3,— 
LG 3 3,— 
LG 4 3,— 
LG6 5,— 
LG 7 4,— 
LG 9 4 
LG 10* 1.— 
LG 12° 15.— 
LG 15* 7,50 
LG 16* 15,— 
LG 76 I— 
LG 200 10.— 
LG 201 10,— 
LK 121 {MStV 140/60/Z) 
4,50 
LK 131 7,50 
LK 199 4,25 
LK 430 8,50 
LK 460 7— 
LK 4110 1,— 
LK 4112 7,— 
LK 4200 9I,— 
LK 4250 9,50 
LK 4330 70,— 
LS1 3,— 
LS 2 I,— 
LS 3 3,— 
LS 4 3— 
LS 4/11° 70,— 
LS 50 6,— 
LS 180 14.50 
LVi — 
LV3 5,90 
LV 4° 15,— 
LVS 1,50 
LV 13 5,50 
LV 30 7,50 
MC 1 5— 
MC 1150 30,— 
MF2 d,— 
MSTV 140/60 Z 4,50 
MW 6/2 80,— 
MW 31/18 268. — 
MW 36122 280,— 
220,— 


MW 36/24 


Nettopreise 


N 70/1,5 24.— 
NE 2 2.95 
NG 3020 .— 
NZ 420 8.90 
07S1 18.50 
PABC 80 12,— 
PC 1150 17.50 
PC 1,5100 15.— 
PCL 81 10,50 
PE 04/10 6.50 
PE 05115 5— 
PE 06/40 7,50 
PL 21 {2D21) 7,90 
PL 81 11,90 
PL 82 9,65 
PL 83 10,— 
PX 25 12,50 
PY 80 7.60 
PY Bl 9,10 
PY 82 6.80 
R20N 2,95 
R21 8,50 
R 33 8.50 
R44 8.50 
R 120 15.— 
R 220 10,— 
R 250 10 
R 320/20 N 
R 1049° 140,— 
R 1709 7,50 
Rd 2 Md 19,50 
Rd 2 Md 2° 29.50 
Rd 2Mg 19.50 
Rd 2 Mh 19.50 
Rd 2,4 Gc 9,50 
Rd 2,4 Ta 5,90 
RD 4 MA 235.— 
RD 12 GA 5,90 
RD 12 TA 5,90 
Rd 12 Pb 5,90 
Rd 12 Te 5.90 
Rd 12 11 12,50 
RE 094 I— 
RE 072 d® 10,50 
RE 074 2,50 
RE 074 d 8,— 
RE 084 2,50 
RE 084 k 4,50 
RE 114 5.50 
RE 134 550 
RE 144 3,50 
RE 304 8,50 
RE 404 de 
RE 604 = 
RE 614 I 
REN 704 d* 10,50 
REN 904 5, 
REN 914 8,50 
REN 924 .— 
REN 1004 4,50 
REN 1104 4,50 
REN 1814 Fe 
REN 1821 7,50 
REN 1822 10,— 
REN 1826 10,— 
RENS 1204° 12,— 
RENS 1214* 12,— 
RENS 1224° 15,— 
RENS 1234° 15,— 
RENS 1254* 15,— 
RENS 1264 7,75 
RENS 1274* 15,— 
RENS 1284 9,35 
RENS 1294 9,35 
RENS 1374 d 10,50 
RENS 1384° 15. 
RENS 1664 d 7— 
RENS 1817 d 10,— 
RENS 1818 10,— 
RENS 1819* 12,— 
RENS 1820° 12.— 
RENS 1823 d 10,— 


Nettopreise 


RENS 1824* 
RENS 1834* 
RENS 1854* 
RENS 1884 
RENS 1894 
RES 094 
RES 164 
RES 164 d 
RES 174 
RES 174. d 
RES 364* 
RES 374° 
RES 664 d 


RG 105 

RG 250/1000 
RCGN 354 
RGN 504 
RGN 564 
RGN 1064 
RGN 1304 
RGN 1404 
RGN 1404 (V4200) 
RGN 1500 
RGN 1503 
RGN 2004 
RGN 2504 
RGN 4004 
RGQ 7,5/0,8 
RGQ 7,512,5 
RGQ 1014 
RGOZ 1,4/0,4 
RKR 72 N 
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RS 242 spez. 
RS 282 

RS 288 

RS 289 

RS 291 

RS 329 

RS 337 

RS 377 

RS 381 

RS 383 

RS 384° 
RS 391 

RS 394 
RTSA4 

RV 2 P 800 
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RV 12 P 2001 
RV 12 P 3000 
RV 12 P 4000 
RV 209 
RV 210 
RV 218 
RV 239 
RV 245 
RV 258 
RV 275 
RV 278 
} RV 2500 
S 03/02 1 
S 07102 3 
S 08/2 
\ Ss 1l0,21 
S7,512,5d 
S 50 (Osram) 
S 321 (Lorenz) 
SsAl 
SA 100° 
SA 101° 
f SA 102° 
sDp1 
SDIA 
SFIA 
Ste 350/02/03 
Sted 1000/1/1,5 
Sted 1000/2/6 
Stv 70/6° 
StV 75115 
| Stv 75115 Z* 
| SıV 100/25 Z 
StV 100/60 Z 
StV 100/200 
StV 140/40 Z 
StV 150/15° 
StV 150/20" 
| StV 150/40 Z 
StV 1501200 
StV 150/250 
StV 280/40* 


StV 280/40 m. Tal. 


SıV 280/40 Z* 


Nettopreise 


5,50 
4,80 
1,20 
2,75 
2,75 
1,95 
5,50 
5.50 
6,75 
6.— 
3,— 

10,— 

15.— 

15,— 

25,— 

15.— 


StV 280/40 Z m. Tol. 


StYV 280/80* 
StV 280/80 Z* 


StV 280/150 
StV 280/150 Z 
StV 600/200* 
StV 850/160*° 
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StV 280/80 m. Tol. 


SıV 280/80 Z m. Tol. 


U 10V/0,6 
U 518 
U 536 
u 918 
U 920/6 
U 920P 
U 930 
U 936 
U 1010 
U 1218 
U 1220/5 
U 1220/6 
U 1230 
U 1518 
U 2020 
U 2410 Pl 
U 2410 P 
U 3007 
U 3505 
U 4520 
UAA 11 
UAA 91 
UABC 80 
UAF 21 
UAF 42 
UB 41 
UBC 41 
UBF 11 
UBP 15 
UBF 80 
UBL 1* 
UBL 3 
UBL 21 
UBL ?1 
uUC 92 
UCF 12 
UCH 4* 
UCH 5 
UCH 11 
UCH 21 
UCH 42 
UCH 43 
UCH 71 
UCH 81 
UCL 11 
UEL 11 
UEL 71 
UF 8 
UF6 
UF9 
URILL® 
UF 14 
UF 15 
UF 21 
UF 41 
UF 42 
UF 43 
UF 80 
UF 85 
UFM 11* 
UL2 
UL 11 
UL 41 
UM 4 
UM 11 
UM 35 
ua 80 
UR 110 
UYıN 
uyY2 
UY3 


"UY4 


uyıı 

UY 21 

UY4ı 

Urfa 610 

V 4200 (1404) 
VE, 

VCH 11 
VCL 18 

VEL 11 
VF3*® 


Nettopreise 


2,90 
2,90 
2,90 
2,90 
2,50 
2,50 
2.90 
2.50 
2,90 
2,90 
2.90 
2.90 
2.90 
2,90 
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D 21 (PL 21) 


Nettopreise 
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4—12 1/2x2 A 
4—12/2,5 A 

4 G 1000 

4K 170 
aAX?7SßB 

4Y 25 

ASYa3S 
5—15/1,3 A 
15/3,6 
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6—17/0,5 A 
6—17/1,1 A 
6—18/0,35 A 
6-18/3,5 A 
G6AG 
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Nettopreise 


22,50 
22,50 
7,75 
5,50 
5,75 
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Nettopreise Nettopreise Nettopreise Nettopreise 
616* 8,25 112K8 8.90 | 70 L 7* 11,50 | 1457 5,90 
617 4,75 | 1207 8.25 | ?2 12,50 | 1461 7,50 
6K6 450 | 12SA 7? 9,75 | 75 5.— | 1562 11,— 
6K7 4,35 | 12SC 7 3,50 | 76 3,50 } 1603 4,90 
6K8 7,50 | 12SF 7? 4,50 | 77 3,90 | 1619 3,90 
6L6 7,50 | 12SG 7 4,35 | ?8 3,90 | 1624 4,90 
6L? 3,95 } 12SH 7 4,50 | 80 4.25 | 1625 4,90 
6M? 6:25 11275087 5,50 | 808 5,95 | 1626 4,90 
6N?7 4,25 | 12SK 7 6,50 | 80—240/1,5 2.90 } 1629 5,50 
6Q7 5,— | 12SL7 4,95 } 81 4,50 | 1632 6,90 
6R? 4,— | 12SN?7 4.— | 83 6,— | 1633 4,90 
6R 4,— [| 12SQ7 8,50 4 83V 4,50 | 1701 13,50 
6RV 4,— | 12SR7 5,— | 35— 255/60 4,90 | 1702 12,— 
6 SA 7* 6— |12Y4 4,50 | 85—255/30 4,90 | 1738 100,— 
65C7 4— | 14A4 6,— | 85—255/100 4,90 | 1765 120,— 
6SD? 4— | 14A7 6,50 | 85—255/140 4,90 | 1875 8,25 
6SF5 450 | 14B6 9,50 | 85—255/150 4,90 | 1876 B— 
65SF7 4,50 | 1417 6,50 | 89 5,50 f 1877 8,90 
65G 7 3,95 | 14N? 7,50 | 100—300/0,06 2,90 | 1878 10,50 
6SH ? 4— | 15—45/0,15 A 2.90 | 100E1 7,50 | 1882 10,— 
6517 4,50 | 15—45/1,5 2,90 | 110 V/0,5 A 6,40 | 1883 6— 
6SK? 5,75 | 16 NG &— | 117P? 9.50 | 1904* 8,50 
6 SL 7° 5,25 | 19 AQS 8,50 | 117 23 9,— | 1910 8,50 
6 3N 7° 5,25 | 20—60/0,5 2,90 } 117 Z6 8,50 | 1914 4,90 
65Q7 5,75 | 20—60/0,9 2,90 | 150 A 1 8,50 | 1927 5,90 
6SR7 5,75 | 20—60/1,5 2,90 | 150C 1 8,50 | 1928 5,90 
6557 4,50 | 20-60/2 2,90 | 200—600/0,22 A 8,50 | 1935 4,90 
Sy 4,50 | 20—60/2,5 2,90 | 203 A 12,50 } 2050 I— 
6 TP 5,— | 20—60/3 2,90 | 328 8,90 | 2051 de 
6U7 5,50 | 24 4,90 | 328 A 1,25 | 2504 S— 
6V6 5,50 | 24A 7 4,35 | 329 5,90 | 3006 5,90 
6XA 4,25 | 24B? 4,95 | 329 A 1,25 | 4152/0,1 15,— 
6X5 4,50 | 24 NG 9,— | 340 5,90 | 4648—01 15,50 
6Y6 7,50 | 24/76 3,50 | 367 9,90 | 4654 4,50 
6 Z 4/84 4,50 | 24/78 3,50 | 381 8,90 | 4671 6,90 
7AA 4,50 | 25 A 6° 10,— | 452 5.90 | 4672 6,90 
7A7 5,90 1 25L6 8.90 | 505 9,90 | 4673 7,50 
7A8 7— 1235725 8,50 | 723 AB 70,— | 4676 10,— 
7BA 5,50 | 2526 7,90 | 803 25,50 | 4686 14,50 
7B? 4.75 | 26 NG 9,— | 807 8,65 | 4687 3,— 
7Bß8 7,— | 28D 7? 2.25 | 810 34,50 | 4690 17,50 
?7C5 4,50 | 30—90/0,1 A 2,90 | 814 24,50 | 4695 5,90 
ve 4,50 | 30 NG 5,50 | 832 34,50 | 4696 18,50 
IT 4,50 | 30 4,50 | 837 : 12,50 | 4699 N 11,70 
7F8 4,75 | 32 4,50 | 866° 14,50 | 7193 5,90 
717 2.— | 33 3,90 | 879 8,65 | 7475 3,25 
?7L7 5,90 | 35 A 5 8,75 | 913 20,— | 3001 3,90 
7N?7 4,50 | 35L6 9,50 | 954 6,90 | 9002 3,90 
’0? 7,— | 35 w4 5,50 | 955 6,90 | 9003 3,90 
?7w7 4,25 | 35 Y 4® 9,50 | 956 5,90 | 9004 3,90 
7Y4 4,50 | 35 Z 4* 8.50 | 957 5.90 | 9006 3,90 
724 4,50 | 3525 8,50 | 1002 9,50 | 13201 A 4,90 
8—24/0,7 A 2,90 | 35 6,50 | 1011 5,90 | 13201 E 4,90 
8 4,50 | 36 3,95 | 1018 6,90 | 13202 X 2,90 
3D2 4,50 | 37 3,90 | 1049 a 140,— | 13204 2,90 
10 2,75 | 39/44 3,— | 1326 5,10 
1A8 4,50 | 40—120/2 2,90 
1 S: 2,50 | 41 4,90 Die mit einem Stern versehenen Röhren sind nicht 
1117 as Rs 2 VE BRIEFEN: Bone 
11K?7 3,50 45 3.50 einen uckzabien a ager 
2 ar EN 3,50 | 46 2,95 
N all 7:50 | wann nicht anders gewünscht, Orlginalrähren 
12—36/5 A 2,90 | 50 4.50 mii üblichem Händlerrabati! 
12A6 7,— ] 50 NG 9,40 
12A8 8,50 | s0A5 9,90 {ür RES 164 (umgesackelte 
12 AH? 4,50 | 50B5 7,50 Webrmachtsröhre Restposten) 
rn er 7,— | 50L6 f 10,50 

5,50 | 50—150/0,1 A 2.90 F 7 
12A77 8.8 | Bil ma en Unsere Mitarbeiter 
&— | 50—150/0,05 2,90 ie bi: i H 

BAUT FE Bin | | Ba.kin an 20 uhren ame 
12 AV6 6,50 | 53 6,50 Sie haben einen Vorteil durch diene Süsy iv 
12 AX 7 10,75 | 56 4,50 | | Erfahrung, denn jeder meiner Mitarbeite hat an 
12 BA 6 6,25 | 57 320 | | Steckenpferd, sei’es UK W. Magnetton, Röhren- 
12 BE 6 6,95 | 58 3,90 | | technik usw. Doswogen fragen Sie u roll En 
12C8 4,50 } 59 7,50 | | Sie nicht nee = beraten Sat En Se 
u De 2 a 10 Wi ” Kr helfen Ihnen, -wo wir nur irgend könzen. : Die 
1213 5.90 65_130/0.15 R Sion Bearheitung IbrorsänTtage nherninunz der jewei- 
12K?7 5.90 | 70—210/60 4.90 E 


Bruito-Verkaufspreise = Wiederverkäufer, Industrie und Werkstätten erhalten diese Röhren zu unseren 


Nettopreisen. 
A-Röhren 


ABI 
AB2 
ABCI 
ABLI 
AC2 
ACH I 
ADI 


C-Röhren 


CB 
CB 2 
SBERT 
CBL1 
CBL&6 


D-Röhren 


DAC 21 
DAC 25 
DAF II 
DAF 91 
DBC 21 
DC 11 

DC 25 


E-Röhren 


EAA 11 
EAA 91 
EABC 80 
EAF 41 
EAF 42 
EBA4 
EB 11 
EB 41 
EBC 3 
EBC 11 
EBC 91 
EBF 2 
EBF 11 
EBF 15 
EBF 80 
EBL1 
EBL 21 
EBL 71 
EC 92 
ECC 40 
ECC 81 
ECC 82 
ECF 1 


H-Röhren 


HABC 80 
HBC 91 


K-Röhren 


KB2 
KBC 1 
KC 1 Stift 
KC1GW 
KC 3 


P-Röhren 


PABC 80 
PCL 81 
PL 21 


U-Röhren 
UAA 11 
UAA 91 
UABC 80 
UAR 2 


Von den hier nıcht genannten Röhren sind uns neue Bruttopreise nicht bekannt 


Besnoo 
PIECE 
ss3sEll 


AF3 
AF? 
AHI 
AKI 
AK2 
ALI 

AL2 


der! 
CCH I 
CE3 
€CF7 
cHı 


DCH 1i 
DCH 21 
DCH 25 
DDD ıı 
DDD 25 
DF 11 

DF 21 


ECF 12 
ECH 3 
ECH 4 
ECH 11 
ECH 21 
ECH 41 
ECH 42 
ECH 43 
ECH 71 
ECH 81 
ECL 11 
ECL 80 
ECL 113 
EDD 11 
EEL 71 
EF&6 
EF 6 bif 
EF9 
ER 11 
EF 12 
EF 12K 
ER 13 
EF 14 


HF 93 


KC 4 
KCH 1 
KDD 1 
KFi 
KF2 


PL 81 
PL 82 
PL 83 


UB 41 

UBC 4 
UBF 11 
UBF 15 


AL4# 
ALS 
AL 5/325 
AL 51375 
AMI 
AM2 
AZI 


cK 1 
cLi 
EL22 
CLA4 
CL6 


DF 22 
DF 25 
DF 91 
DK 21 
DK 40 
DK 91 
DL 11 


EF 15 
EF 40 
EF 41 
EF 42 
EF 43 
EF 80 
EF 85 
EF 93 
EF 94 
EFM II 
EK2 
EK 90 
EL2 
EL3 
EL3IN 
ELS 
EL6 
EL 6/400 


EL 6 Spez. 


EL8 
EL 11 
EL 12 
EL 12/325 


HF 34 


KF3 
KFA4 
KK2 
KL 1 Stift 
KLIGW 


PY 80 
PYBi 
PYa2 


UBF 80 
UBL1 
UBL3 
UBL 21 


12, — 


AZA 

AZıI 
AZ12 
AZ21 
AZ4l 


an 
027 
ie 


DL 21 
DL 91 
DL 92 
DLL 21 


EL 12/375 
EL 12 Spez. 
EL 13 
EL 41 
EL 42 
EL 90 
EMI 
EMA4 
EMS 
EM II 
EM 34 
EM 35 
EM 71 
EM 72 
EM 85 
EQ 80 
EZ2 
EZ 4 
EZ 11 
EZ ı2 
EZ 40 
EZ 80 


UBL 71 
UC 92 

UCF 12 
UCH5 


11.90 
11,90 
11,90 
11,90 


N 


UCH 11 15,— 
UCH 21 15.— 
UCH 42 15,— 
UCH 43 15,— 
UCH 71 15,— 
UCH 81 15,— 
UCLı1 16,— 
UEL 11 15,20 
UEL 71 15,— 
V-Röhren 

vVcH 15,— 
VEL 11 15,40 
Zahlen-Stift-Röhren 
RE 034 5,60 
RE 074 5,10 
RE 084 6,40 
RE 084 K 6,40 
RE 114 8,50 
RE 134 8,50 
RE 304 13,30 
RE 604 13,80 
RE 614 13,80 
REN 904 9,— 
REN 914 11,— 


US: 
UF& 
UF 11 
UF 14 
UF 15 
UF At 
UF 42 
UF 43 
UF 90 


VEL1II 
VF 14 


REN 924 


REN 1814 
REN 1821 
REN 1826 
RENS 1264 
RENS 1294 
RENS 1294 


RENS 1374 d 
RENS 1817 d 


RENS 1818 
RENS 1819 


RENS 1820 
RENS 1823 
RENS 1824 
RENS 1834 
RENS 1854 
RENS 1884 
RENS 1894 
RES 094 

RES 164 

RES 164. d 
RES 964 


d 


13,30 
14,70 
13,30 
13.30 
13,30 
13.30 
13,30 
10,— 

8.80 

8.80 
12,— 


UY2 
UY]I 
UY4 
vyı 
uy2ı 
uyYa 


RGN 354 
RGN 504 
RGN 564 
RGN 1064 
RGN 1404 
RGN 2004 
RGN 2504 
RGN 4004 


Bu Stabilisatoren-Glimmlampen ] 


Sockel Brenn- Zünd- Querstrom lanen- Auf- 
Type schal. epan apan- max. min. widerstand teilung Preis 
tung ANgR ae mA mA max. Olm V 

GR 60/M Swan 60 110 40 2 100 _ 4,50 
GR 100/DA Spol. St, 100 140 60 10 100 _ 6,95 
GR 100/DM Swan 100 140 60 10 100 _ 6,95 
GR 100/Z Spol. St. 100 140 15 3 100 _ 4,50 
GR 100/Z 11 spol. St. 100 140 15 3 100 En 4,50 
GR 150/A (DA) Spol. St. 150 200 so 10 150 —_ 6,50 
GR 150!DM Swan 150 200 so 10 150 = 6,10 
GR 150/DK Swan 150 200 15 2 150 —_ 6,30 
LK 121 Spez. 150 220 65 5 150 —_ 4,50 
LK 139 Spez. 150 220 60 10 150 = 4,25 
MSTV 140/60 Z Spez. 150 220 65 5 150 = 4,50 
StV 70/6 Spez. 78 100 6 2,5 1000 _ 4,90 
StV 75/5 II Spez. 78 100 6 3,5 1000 _ d,— 
StV 75/15 Spez. 78 100 20 3 500 _ 3,25 
StV 75115 Z Spez. 78 115 20 3 400 — 4,90 
StV 100/25 Z Spez. 105 150 25 S 500 _ 4,— 
StV 100/60 Z Stift 104 150 60 10 120 -, 6,25 
StV 100/200 Stift 95 135 200 10 50 _ 8,75 
StV 150/15 Spez. 150 200 15 1 1000 —_— 5,75 
StV 150/20 Spez. 150 200 20 5 500 2xX75 6,90 
StV 150/250 Spol. St. 140 200 250 so 55 2xX70 19,— 
StV 280/40 Spol. St. 285 335 40 10 340 4x 70 14,70 
StV 280/140 2 S ?pol, St. 285 335 40 10 340 ax 70 17,80 
StV 280/80 Spol. St. 285 335 80 10 240 4X70 22,— 
StV 280/80 Z 7pol. St. 285 335 80 10 240 4x70 26,— 
StV 280/150 Spol, St. 285 335 150 40 135 4xX70 22,50 
StV 280/150 Z ?pol. St. 285 335 150 40 135 axX70 25,50 
StV 600/200 Spez. sau 580 200 50 230 4X145 95,50 
StV 850/160 Spez. 855 955 160 50 410 6X 145 95.50 
StV 900/68 Soft, 900 1400 8 2 1000 —_ 5,90 
T 2647 Ed. 27 100 150 15 — —. — 2.90 
T 2742 Ed. 14 80 100 3 se —_ — 2.90 
Te 2 Ed. 14 80 115 3 zo _ _ 2,99 
Te5 Swan 85 100 06. — _ —_ 2,90 
Te 20 Spez. 80 90 20 - u _ 2,90 
Te 30 Ed. 27 80 115 30 a = — 2.90 
Te 50 Ed. 14 80 115 50 —_ —_ _ 3,90 
Te 60 Spez. 100 160 60 _ — —. 1,50 
10081 Spol. St. 100 140 200 so 25 —_ 7,50 
4687 8pol. A, 95 115 40 10 250 _ I,— 
7475 Spol, St. 100 140 8 1 300 _ 3,25 
13202 Spol. St. 100 140 200 15 80 —_ 3,— 


Von den Typen StV 280/40, 280/40 Z, 280/80, 280/80 Z usw. haben wir Stabis mit 10% Toleranz am 


Lager. Diese werden 50% billiger verkauft, solange Vorrat reicht] 


9 


je 


Amerikanische Röhren billiger. 


Zu äußersten Neitopreisen. — Die eingeklammerte Röhre }st die ähnliche deutsche Typa. 
Wir liefern nur Origtinalräöhren amerikanischer Herkunft und leisten 


volle 6 Monate schriftliche Garantiel 


AA4ON 4,50 | 6A 6 (EDD 11) 6/0,8 A 3.90 | 6SN 7 (EDD 11) 870,8 A 5,25 
OC 3/VR 105 Stabi 4,50 6 A 7 (EK 2) Orig.* 8.75 6 SQ ? (EBC 11) 610,3 A 5,75 
OD 3/VR 150 Stabi 4,50 6A 8 (EK 2) 7,50 6SR 7 (EBC 11) 6/0,3 A 5,75 
OZ4{RGN 1500) GAB?L )610.45 A 5.50 | 6SS ? (EF 11] 610,15 A 4,50 
(Glimm.-Röhre) 7.50 6 AC 7 (EF 14) 6/0,.45 A 5,25 6T (6 V 6) 610,45 A 4,50 
1A 3 (Diode) 1,4 V 450 | 6AES (EC 2] 6/0,3 A 4,50 | 6TP (616) 6/0,8 A 3.— 
1 AS (DL 11) 1.4/0,05 A 4,35 | 6 AF 6 (EM 4) 6/0,15 A 6,50 | 6 U 6 (ES 12) 6/0,75 A 7,50 
1 A 7 (DK 21) 1,4/0,05 A 5,985 | 6AF 7 (EM 11) 6/0,3 A 7.80 | 6U7?(6D6)6/0,3 A 5,50 
1C5 DL 11] 1,410,1 A 4,35 | 6AGS(EF12)60 3A M 4,25 | 6 V 6 (EL 11) 6/0,45 A 5,50 
1€C 6 (DH 11) 1.4/0,.1 A 450 | 6AG? (EL 11) 610,7 A 6.— | 6X 4 (EZ 12] 6/0.6 A 4,25 
1 D 5 (094) 2/0,06 450 | 6AJSL[ 6/018AM 4— | 6X 5 (EZ 12] 6/0,6 A 4,50 
1 D8 (DACL 11) 1,4/0,1A 6,90 | 5 AKS (EF 7] 6/0,18 A 8,25 | 6 Z 4/84 (EZ 12) 6/0,5 A 4,50 
1 F4 (KL 1) 2/0,12 A 2,90 | 6AK 6 (6G 6] 6/0.15 A 7,50 | 6 Y 6 (Endpenth.) 6/1,2 A 7,50 
I RS (KL 1) 2/0,12 A 4,35 6 AL 5 (EB 91) 6/0,3 A 6,50 | 7A 4 (EBC 11) 7/0,3 A 4,50 
1GS5 (KL 1) 2/0,12 A 4,95 | 6 AQS {EL 90) 6/0,45 A 6.25 | 7A ? (EF 11) 9/0,32 A 5,90 
1G6 (KDD 1) 1,4/0,1_A 4,95 | 6 AQ 6 {EBC 3) 6!0,15 A 6,50 | 7A 8 (EK 3) 7/0,16 A 7— 
1H5 (DAC 25) 1.4/0.05 A 4,35 | 6 ASS (Endpenth ) 6/0, 8A 7,50 | 7 B4 (EC 2) 7/0,32 A 5,50 
1 H 6 (KBC 1) 210,06 A 450 | 6AT6 (6 Q ?) 610.3 A 6— } 7B 7 1EF 3) 710,16 A 4,75 
116 (KDD 1) 2/0,24 A 4,50 | 6 AU 6 (EF 94) 610,3 A 6,25 | ?BB8 (EK 2) 7/0,32 A I 
1 L4 (DF 92) M 5,— | 6AVS (EBC a) 6/0,3 A 6— | ?C5 (EL 11) 710,45 A 4,50 
1 LA 4 (DL 11) 1,4/0,05 A 5.30 | 6BAL )6l1 A 5— | ?C? (EF N 710,16 A 4,50 
1LB4 (DL 11) 1,40,05 A 5,90 6B5( ) 6/0,8 A 10,— | ?7F? (EDD 11) 710,3 A 4,50 
1 LC 6 (DCH 11) 1,410,05 A 6,50 | 6B6 (6Q 7) 6/0,3 A 750 | Fest ) 710,3 A 4,75 
1 LE3 (KC 3) 1.410,05 A 5.30 | 6B 7 (EBF 11) 6/0,3 A 6,755 | 737 (ECH 11) 610,3 A 1— 
1 LH4 (DAC 25) 1,4/0,.05A 4,95 | 6B 8 (EBF 11) 6/0,3 A 6,75 | ?7L7 (EF 12) 7/0,32 A 5,90 
1LNS5 (DF 11) 1,4/0,05 A 4,35 | 6BA 6 (EF 33) 6,— | 7 N? (EDD 11) 710,6 A 4,50 
INS (DF 11) 1,4/0,05 A 4,25 | 6 BE6 (EK 90) 6,80 | 7Q 7 {EK 3) 7/0,3 A 1— 
1Q5 (DL 11) 1,4/0.1 A 550 | 6C4ı 16/015A M 5,50 | 7 W 7 (ER 3 (7/0,48 A 4,75 
1RA4 (SA 100) 1,4/0,15 A 3— | 6C5 (EC 2) 60,3 A 2.30 | 7Y4 (EZ 12) 71 A 4,50 
1R5 (DK 91) M 8.25 | 6C 6 (EF 12) 610,3 A 3.90 | 7 Z 4 (Zwetweg) 7/1 A 4,50 
154 {DL 91) M 6,— ! 6C8 (EDD 11) 6/0,3 A 5,25 | 9( ) 4,50 
1S5 (DAF 91) M 6 6 CB 6 [Penth.) 6/0,3 A 7,50 | 9D2( ) 13/0,2 A 4,50 
1 T4 (DF 91) M &— | 6D6 (EF 11) 6/0,3 A 3,65 | 10 (RV 258) 7,5/2,2 A 2.5 
1 U4 (Penth.) 1,4/0,05A®_ 6,90 | 6D& (EK 1) 6/0,15 A 8,90 | 11 A8 (CK 1) 11/018 4,50 
1 US (DAF 91) 7,25 | 6ES (Oktalsocel) (EMI) 6&,— | 11C5 (CC 2) 11/0,18 A 2,50 
1 V (EZ 11) 6/0,3 A 3,— | 6ES5 (am. Stiftsockel) 7.25 | 11 R6 (CL 1) 11/0,4 A 4,50 
2A 3 (AD 1) 2,5/2,8 A 6,50 | 6E 8 (ECH 9 10.— | 1137 (CF 7) 11/0,18 A 3,50 
2AS(AL4) 2,511,75 A 6,50 | 6 F5 (EC 2) 6/0,3 A 8,— | 11K? (CF 3) 11l0,18 A 3,50 
2 A6 (ABC 1) 2,5/0,8 A 6,50 | 6F6 (EL 11) 6/0,7 A 475 ı 11X5(CY 2) 11/0,4. A 3,50 
2A? (ECH 11) 2,5/0.8 A 5,90 | 6F ? (ECF 1) 6/0,3 A 450 | 12 A 6 (CL 1) 12/0,15 A 7— 
2B7 {EBF 11) 2,5/0.08 A 575 | 6F8(2XEC 2) 6/0,6 A 4,50 | 12 A 8 ICK 1) 1210.15 A 8,50 
2D 21 (PL 21) 7,40 | 6G 5 (CEM 2) 610,3 A 7.25 | 12 AH ? IEDD 11) 12/0,15 A 4,50 
2X 2(VT 119) 2,511,7 A 6,90 | 6G6 (CL 1) 6i0,15 A 5,50 | 12 AL 5 (Duodlode) 
3A 4 (DL 93) M 550 | 6H6 (EB 4) 6/0,3 A 1,75 1310,15 A 7— 
3 A 5 (Doppelpenth.) 6H6 St. (EB 4) 6/0,3 A 2,25 | 12AT& (6Q 9) 130,15 A 5.50 
1.410,22 A 5,50 | 64H 8(6B 8)6/0, 3A M 8,50 | 12 AT 7 (ECC Bi) 6/210,3 A 9,75 
3AB( ) 1.41210.1 A 5,50 | 615 (EC 11) 610,3 A 4,— | 12 AU 6 (HF 94) 130.15 A 6,— 
3AS0f ) 101 A 12,50 | 616 (6CC 91)* 8,25 | 12 AU 7 (ECC 82) 6/2/0.3 A 9,95 
3B 7 (DDD 11) 1,4/0.22A 2,75 | 637? (EF 12) 6/0,3 A 4.75 | 12 AV 6 (HBC 91) 13/0,15 A 6,50 
3D6 (DL 11) 1,4/0,2 A 3,— | 6K6 (EL 2) 6/0,3 A 4,50 | 12 AX ? (Duotriode) 
3Q 4 (DL 95) M 7,75 | 6K7 (EP 11)60,3 A 4 6/2/0,3 A 10,75 
3Q 5 (DL 25) 1,4/0,1 A) 5,50 | 6K 8 (ECH 11) 6/0,3 A 7 12 BA 6 (HF 93) 6,25 
3S 4 (DL 92) M 5,75 | 6L6 (EL 12) 6i0,9 A ? 12 BE 6 (HK 90) 13/0,15 A 6,95 
3 V 4 {DL 94) 1,4/2/0,1* 7.95 | 617 (EH 2) 610,3 A 3 12 C 8 UBF 11) 12/0,15 A 4,50 
3X75 B (413,3 A 32,— | 6M? (EF 12) 60,3 A 6, 12 H 6 (CB 2) 12/0,15 A 1,95 
4 Y 25 (807) 8,65 | 6N 7 (EDD 11) 810,8 A 4 12 J5 (CC 2) 1210,15 A 2,50 
5cC 10 (964) 41 A 4,50 | 60 ? (ERC 11) 6/0,8 A 12.3 7 (EP 12) 13/0,15 A 5,90 
scı100Pp( J6lt, 8A 17,50 | 6R? (EBC 11) 610,3 A 12 K 7 (CF 3) 12/0,15 A 5,90 
SRA( 15/2 A 5,935 | 6R_ (RR 12) 60,15 A 12 K8 {UCH 11) 12/0,15 A 8,90 
5T4(AX 50) 5/2 A 5,50 | 6RV (ER 11) 610.15 A 12 Q 7 (CBC t) 12/0,15 A 8.25 
5 U4 (4004) 5/3 A 5,50 | 6SA 7 (EH 11) 61,3 A 12 SA 7 (CH 1) 12/0,15 A 9,75 
SsVAat ) 512 A 5,50 | 6SC ? {EDD 11) 6/0,3 A 4— | 125SC 7 (EDD 11) 12/015 A 3,50 
5 W 4 (2005) 51,5 A 5,50 | 6SD ? {EF 14) 6/0,33 A 4— | 12 SF 7 (HF-Penth.) 
5X4(AX 50) 5/3 A 5,50 | &SFS5 (EC 2) 6/0,3 A 4,50 13/0.15 A 4,50 
5Y 3 (2005) 5/2 A 5,50 | &8SH 7 (EF 14) 6/0,3 A 4— | 12SG 7? (CP?) 12/0,15 A 4,35 
5Y4 (AZ 12) 5/2 A 5,50 | 6SG ? (ER 11) 6/0,3 A 3,95 | 12SH 7 (CF ?) 13/0,15 A 4,50 
5 Y 15 (PE 05/15) 7,75 | 6SF 7 (ECF 1) 6/0,3 A 4,50 | 12537 (CF 7) 12/0,15 A 5,50 
syY35( ) 20/0.4 A 9,80 | 6SJ7 (EF 12) 6/0,3 A 4,50 | 12SK 7 (CF 3) 12/0,15 A 6,50 
5 Z 3 (2504) 5/3 A 5.50 | 68SK 7 (EP 11) 610,3 A 5,75 | 12SL7 {EDD 11) 130,15 A 4,85 
524 (2005) 5/2 A 5,50 | 6SL7 (EDD 11) 60,3 A 5,25 | 12SN 7 (EDD 11) 130,15 A 4,— 
1048 


12 SQ 7 (CB 1) 120.15 A 8.50 | 41 (EL 11) 6/0,7 A 4.50 | 117 P7 (UL 12, UYıl) 

12SR7 (CBC 112/015 A 5.— | 42 {EL 11) 60,7 A 4.50 1170,01 A 9,50 
14 A 4 (CC 2) 1410.16 A &— | 43 (CL 2) 25/0,3 A 8.25 | 11723(VY1)1170,4A 9 
14 A 7 (EF 11) 1410,16 A 6,50 | 45 16041 2,5/1.5 A 3,50 | 117 26( ) 11710,075 A 8,50 
14 B 6 (CBC 1) 14/0,16 A 9.50 | 46 (304) 2,511,7 A 2.95 | 307 At 15.51 A ,— 
14 17 (ECH 11} 1410.16 A 6.50 | 47 (664d) 2,5/1,7 A 7,50 | ad )7,511,2 A 8,90 
14 N 7 (EDD 111 1410,32 A 7,50 | 481 ) 4.50 | 803 1 ) 1015 A 25,50 
24 (Endröhre) 2,5/1.7 A 4.90 | 50 (604) 7,511.2 A “50 | 807( 1610.93 A 8.65 
24 A 7 (UCH 11) 24/0,08 A 4,95 | 50 A 5 (UL 12) 50/0,1 A 9,90 | 810 ( ) 10/4,5 A 34,50 
24 B?7 (UBF 11] 24/0.08A 4,95 | 50B 5 (UL 12) 50/0,15 A 7,50 | 814 { ) 1013,2 A 24,50 
24176 (UC 11) 24/0,08 A 3.50 | S0L 6 (UL 12) 5070,15 A 10.50 | 832 ( ) 6121,56 A 34,50 
24/78 (UF 21] 24/0.08 A 3,50 | 511 ) 6,50 | 879 ( ) 251,7 A 8.65 
25 A 6 (CL 4) 2510,3 A 10,— | 53 (EDD 11) 2,5/2 A 650 | 954 (4772) 6/0,15 A 6,90 
25 L6 (CL 6) 25/0,3 A 8,90 | 56 (904) 2,5/1 A 450 | 955 (4671) 6/0.15 A 6,90 
25 Z 5 (CY 2] 25/0,3 A 8,50 | 57 ( ) 3.90 | 956 (EF 11) 6/0,15 A 5,90 
25 265 (CY 2) 250,3 A 7.90 | sB( ) 3,90 | 957 ( ) 1,2/0,05 A 5,90 
28D7( ) 28l0,4 A 2.25 | 59 EL 1) 2,512 A 7,50 | 1603 (EP 7) 6/0,3 A 4,90 
30 (CK 1) 2/0,06 A 4,50 | 70L 7 (3516,35 25) 1619 ( ) 610,3 A 3,90 
32 (094) 210,06 A 4,50 70/0,15 A 11,50 | 1624 ( ) 2,512 A 49 
33 ( ) 3.90 | 72( ) 25/3 A 12,50 | 1625 ( ) 13/0,.45 A 4,90 
35 AS (35 L 6) 3510,15 A 8.75 | 75 (EBC 11) 6/0,3 A s— | 1626 ( ) 1310,25 A 4m 
35 L6 (CL 6) 35/0,15 A 9,50 | 76 [EC 2) 6/0,3 A 3,50 | 1629 (CEM 2) 12/0,15 A 7,50 
35 W 4 (CY 1) 35/0.15 A 6,50 | 77 (EF 12) 6/0,3 A 3,90 | 1632 ( ) 6,90 
35 Y 4 (CY 1) 3510,15 A® 9,50 | 78 (EF 11) 6/0,.3 A 3.90 | 1633 ( ) 2510,15 A 4,90 
35 ZA (CY 2) 35/0,15 A® 8.50 | a0 120051 512 A 4.25 | 2050 ( ) = 
35 Z5 (CY 1) 35/0.15 A 8,50 | 805 (2005) 5/2 A 5.95 | 2051 ( ] 610.6 A 1— 
35 ( 12.5117 A 6,50 | BI ( ) 7,511,2 A 4,50 | 9002 (EC 2) 6/0,15 A M 3,90 
36 (1264) 6/0,3 A 3,95 | 83 (2005) 5/3 A 6.— | 9003 (EP 11) 6/0,15 A M 3,90 
37 ( ) 3,90 | 83 V (2005) 5/2 A 4.50 | 9004 ( ) 6/0.15 AM 3,90 
39/44 (EP 11) 6/0,3 A 3,— | 89 (EL 1) 610,4 A 5,50 | 3006 (Diode) 6/0.15 A) 3,90 


Wichtige Hinweise für die Käufer 
amerikanischer Röhren! 


Bei Bestellung von Amerikaröhren bitten wir Ersafzstypen anzugeben, da das Lager 
hierin immer wechselt. 


Prüfung. Alle amerikanischen Röhren sind auf Original amerikanischen Spezialgeräten 
gemessen. — Wir stellen daher bei Mischröhren auch die Schwingfähig- 
keit fest, was auf den üblichen Röhrenprüfern nicht möglich ist. Auch Feinstschlüsse und 
Gasfehler, die auch sonst kaum gemessen werden können, werden klar nachgewiesen. 
Garantie. Sie erhalten daher Röhren besonde-s erlesener Qualität, 
Sie erhalten dafür volle 6 Monate Garantie. 


Urdoxe -Eisen-Wasserstoff Widerstände 


Eisenwiderstände: abgekürzt EW. — Urdoxwiderstände: abgekürzt U. 
Eisenwasserstoffwiderstände mit Urdox: abgekürzt EU. 
Die erste Zahl ist der Spannungsbereich, die Zahl hinter dem Strich Ist der Strombereich. 
Nettopreise ohne Jeden Abzug 


C i 80--200/0,2(EW) 4,50 | H 85—255/80 (EW) 4,90 | U 2020 20/20 2,90 | 4,.3—9,5/1,1 (EW) 2,90 
C 2 35—100/0,2(EW) 4,50 | H 85— 255/100 {EW) 4,90 | U 2410 Pi 24/0,1 0,95 | 4,5—11/1,1 (EW) 2,90 
C 4 70—140/0,2(EW) 5,— | H 85— 255/150 (EW) 4,90 | U 2410 P 24i0,1 1,50 | 5—15/1,3 (EW) 2,90 
C 6 70—140/0,2(EW) 4,50 | H 200--600/220 (EW} 8,50 | U 3007 3010,07 2,90 | 5—15/3,6 (EW) 2,90 
€ 8 80—200/0,2(EW) 4,50 | KS1320 25-50/0,2(EU)4,50 | U 3505 35/0.05 1,90 | 6—17/0,5 {EW) 2,90 
C 9 35—100/0,2(EW) 4,50 | U 5/15 A 2.90 } U 4520 45/0,2 3,50 | 6—1711.1 (EW) 2,90 
C10 35—100/0,2(EW) %— | U 6—1211,2 A 2,90 | WE 33 5,90 | 6-18/0,35 (EW) 2.90 
C12 80—200/0,2(EW) 5,50 | U 6/1, 1—2 A 2.090 | WE 44 5,90 | 6—-18/3,5 (EW) 2,90 
EU 1 110—220/0,18 4,50 | Wall, 1-2 A 2.90 | WE 45 5,90 | 6—18/3,5 (EW) 2,90 
EU 2 55—110/0,18 4,50 | U 8/2, 1-4 A 2.90 | 1—1!0,6 (EW 2,90 | B—24/0,7 (EW) 2.90 
EU 3 25—50/0,18 4,50 | U 8/4, 1--6 A 2.90 | 1.5—4,5/2,5 EW) 2,90 | 12—36/0,5 (EW) 2,90 
EU 4 80-—150/0,18 4,50 | U 10/0,6 A 2.90 | 2—-6/0,10 (EW) 1,90 | 12—36.5 (EW) 2,90 
EU 5 35—70/0,18 4,50 | U 518 5/0,18 2,90 | 2—6/0.65 (EW) 1.30 | 15—45/0,15 (EW} 2,90 
EU 6 110—220/0,2 6,— | U 536 5/0,36 2,90 | 2-6/1,2 (EW) 2.90 | 15-45/1,5 (EW) 2,90 
EU 7 55—110/0,2 4,50 | U 918 9/0,18 2,90 | 2,5—7,5/1,6 (EW) 2,90 | 20—60/0.5 (EW) 2,90 
EU 9 95—190/0,2 4,50 | U 920/6 9/0,20 2,50 | 2.656.5/1,1 (EW) 2,90 | 20-50/0,9 (EW) 2.90 
EU 10 35—70/0,2 4,50 | U 920 P 9/0,20 2,50 | 2,75—7,5/1,4 (EW) 2,90 | 20—60/2.5 (EW) 2.90 
EU 12 85—170/0,2 4,50 | U 930 9/0,30 2,90 | 3—9/1 (EW) 2,90 } 20-60/2 (EW) 2,90 
EU 13 25--50/0.2 4,50 | U 936 9/0,36 2,50 | 3--9/2 (EW) 2.90 | 20-60/1,5 (EW) 2.90 
EU 14 50—100/0,2 4,50 | U 1010 10/0,10 2,90 | 3—9/2,6 (EW) 2,90 | 20—60/3 (EW] 2,90 
EU 15 40—80/0,1 5,50 | U 1218 12/0,18 2,90 | 3.5—8,5/2X 0,2 (EW) 2,90 | 30—90/0,1 {(EW) 2,90 
EU20 35—70/0,2 4,50 | U 1220/5 12/0,2 2,90 | 3,5—10,5/1,5 (EW) 2.90 | 40-—-120/2 (EW) 2,90 
H 70— 210/70 (EW) 4,90 | U 1230 12/0,3 2.90 | 3,5—10,5/2 (EW) 2.90 | 50—150/0,05 (EW) 2,0 
H 85— 255/60 {EW) 4,90 ! U 1518 15/0,18 2,0 I 4-12/1 (RW) 2,90 ! 50--150/0,06 {EW) 2.0 


_ 
-_ 


50—150/0,10 [EW} 2.90 | 85—255/0.08 (EW) 4,90 | 452 7—20/1,05 (EW) 5.90 | 1910 4 5—14,5/1,45 
60—180/0,2 (EW) 2,90 | 85—255/0,1 (EW] 4,90 | 1011 2..25 (20. 130) (EW) 5,90 
65—130/0,15 {EW) 3,90 | 85—255!0,14 (EW] 490 {EW) 5,90 | 1927 35—100/0 18 
70— 2100,06 (EW) 4,90 | 85—25510.15 {EW) 4,90 | 1457 6..22 14 ..12) (EW) 5,90 
80—240/1,5 (EW)} 2,90 | 100—300/0,06 {EW) 2.90 {EW) 5,90 | 1928 100—225/0,18 
85—255/0,06 (EW} 4,90 | 200—600/0,22 (EW] 8.50 | 1904 50—70/0,1 (EW) 8,50 IEW) 5.90 


| : Röhtensätze. 


Einkreissätze: 


A) für Wechselstrom 4 Volt, 
bestebend aus AF?7, ALA4 
AZ 11 mit 1 3 

Fassung VE 


RB) für Wechselstrom 6,3 Volt, 
bestebend aus 2 Stük 6AC7 


{BF 14) und 1 AZ 1l 
mit Fassung 10,25 


C) für Allstrom 150 mA I1lel- 
zung, bestebend aus I Stück 
6557? oder 6RYV (EF Il) und 
112 A 6 (164) 15 

mit Fassung 7a 
D) für Batterie 1,4 Volt, be- 
stehend aus I Stük INS 
{DF il) und 1 Stük TAS 
(PL 11) 

mit Fassung 8,60 
E) für Batterle 1,4 Volt, MI- 
niaturtypen, bestehend aus 
1L4 (DF 11) und 3A4 
(DL 11) 

mit Fassung 10,50 


Supersätze 

Fl für Wechselstrom 6,3 Volt, 
bestehend aus 6AB (ECH 11), 
6K?7 (EFIl), 607 (EBC 11), 
6F6 (EL 11) und AZ 11 

mut Fassungen 23,35 
Für die 6Q7? (EBC 11) wird 
auf Wunsch eine 6BB (EBF Il) 
gehelert. Mehrpreis 2,— 
G) für Allstrom 150 mA Hei- 
zung, bestebend aus i. 12K8 
(Ser). 2. 128567 (CR 3), 
125R 7 (ICBC 1) und 

12 A 6 (164) 

mit Fassungen 24,75 
Für die 12SR? (CBC 1) wird 


auf Wunsch ohne Mehrberech- 
nung eine 12C8 (CBF1) ge- 
liefert 


U) für Batterie 1,4 Volt, be- 
stehend aus I 1A7 (DK 21), 
ZIELE SEE DRINKS 
{DF 21) und 4. 1 A5 (DL 21). 
Komplett 9 

mit Fassungen iR 
W) für Datterie 1,4 Volt Mi- 
nlaturausführung, bestehend 
aus I, IT4 (BF), 2. 185 
(DAF 11), 3. IRS (DK2I), 
4. 354 (DL!}), passend für 
dıe meisten Zwerggeräte und 


den Oni-Super nach Dipl.-Ing. 
Diffring. Komplett 26 
mit Fassungen (ee 


X) für Allstrom 100 mA mit 
Rimlockröhren, bestehend aus 
1. UCH 42, 2. UAF 42, 3. UAF 42, 


4. UL4I, 5. UYa4l 33,75 


Komplett m. Fass. 


| Katrodensteant-0s 


Nettopreise ohne jeden Abzug 


Jedz Röhre ist geprüft. — Auf Wunsch wird gegen 

einen Mehrpreis von 1.— Mark ein Gutachten beigelegt. 
Tabelle mit Da- DG 913 —4 9cm 49,50 | HR 1/60/0,5 HR 2/100/1,5 
ten über Katho- DG 9/4 9cm 48,— 6cm 22,50 10cm 45,— 
denstrahlröhren 0,30 | DG 9/4 9cm 48,— | HR 1/100/1,5 HRP 2/100/1,5 60,— 
DB 3/2 3cm Spez. 10cm 50,— | K7/4P 235,— 
DB 712 7cm DG 1612 90,— | HRP 1/100/1,5 60, | LB1I ?”cm 25,— 
DB 9/3 9 cm DN 7/2 7cm 40,— I HR 1/100/1,5/6 LB 2 7cm 15,— 
DB 9/4 9cm DN 9/3 9 cm 49,50 10cm 60,— | LB 7/15 7cm 25,— 
DG 3/1 3cm DN 9/4 9cm 49,50 | HR 1/180/2 LBB ?7cm 40,— 
DG 312 3cm DN 9/5 65,— 18cm 60,— | LB9 9cm 30,— 
DG 711 ?7cm H 112 m, F. HR 2/100/1,5/6 LB 13/14 13cm 40,— 
DG 7/2 ?7cm 12cm 59,— 10cm 60,— | 07S1 ?7cm 18,50 
DG 9/3 9cm 


röhren, 
Röhren sind. 


wie inzwischen 


Jede neue Arlt-Röhra trägt das große Wertslegel oder befindet sich in 
dem ansprechenden Garantiekarton, Für Rotsiegelröhren sind elne secha- 
monatlge Garantie gegeben. Ausgenommen sind Batterle- und Spezlal- 
röhren, da diese erfahrungsgemäß oft nicht mit den Original-Daten 
betrieben werden. Wir gewähren für diese Röhren eine einmonatlge 
Ubernahmegarantie. Im übrigen entsprechen die Garantiebedingungen 
denen der großen Röhrenfabriken. Jede Röhre wird vor dem Versand 
von geschulten Fachkräften genauestens gemessen, so daB Rotslegel- 
schon allgemein bekannt 


Ist, auserlesene 


In reicher Auswahl am Lager 


Kinoröhren an. 


Theaterbesitzer fordere die Gratispreisliste 


Für normale Ilandelsröhren 


A-Socel Bakelit Spol 
A-Sacel Bakelit 8pol 
A-Socel Calıt 8Bpol 
E-Socel rund 

E-Socel oval 
Miniatursockel 7pol. 
Miniatur m, Abschirmung 
Rimloc Bpol. 

Noval Bakelit 9pol. 
Noval Calıt Spol 

Spol. Stiftfassung 

5pol. Stififassung Calit 
7pol. Stiftfassung Pertinax 
7pol. Stıftfassung Bakelıt 
Oktalfassung Pertinax 
Oktalfassung Calit 
Loktalfassung la 
Loktalfassung billıg 
Amifassung 4pol. 
Amlfassung 5pol. 
Amifassung 6pol, 
Amifassung ?pol. 
Brimar/Hufeisen 


Speziallassungen 

Aa, AC 100, Ba, Be, Bh 
AD 100—102, Bi 

AG 1006 

DG 9/3, DG 9/4 

DG 16/2 

EA 50 

EF 50, EFF 50 

EZ 50 

HR 1/60/0,5 


Sonderangebote in Einzelteilen 


Selen-Gleichrichter 
Röhrenersatz für VY2 
oder RGN 354 2,50 
dto für UY 11 3,50 
Siemens-Ladegerät 6 V 
0,5 A auch f. 2 oder 4V 
Akk, verwendbar 5,95 
dto 12V 0,8A 10,— 
Widerstand mit Front- 
drehtrleb 250W 0,25 Ohm 
aus Restposten 2,90 
Widerstände 1/10 W 

10 Stück 2,50 


ER 1/100/1.5 4,50 | RL12P 35 0,45 
0,10 | MR 2/100/1,5 4.50 | RL 12 P50 0,30 
0.15 | LBU/LB Im. Schirm 3,90 | RLı2Tı 0,20 
0.25 } LB 1/LB 8 Mu-Metall 9,50 | RLI2T2 0.20 
0.15 | LD ı Bakelıt 0,30 | RLI2 TS 0,50 
0,15 | LD 2 Bakelit 0,4 RS 237 0.45 
0,45 | LDSCalit 1 RV 2 P 800 0,30 
0,95 | LD 15 Calıt 1.20 | RV 2,4 P 700 0,15 
0.40 | LGI 0,30 | RV ı2 P 2000 0.15 
0,50 | ıG2 1.20 RV 12 P 2001 0,15 
0,70 | LG Y/LG 4 0.50 | RV 12 P 3000 0,30 
0,20 I 1LG6 0.80 | RV 12 P 4000 0,30 
0.25 | LG 12 0,735 | so ı 0,75 
0.20 EG2008: 0,80 Sıv 70/6 0,75 
025 | ıK ıaı 1 IESIV2311552 0.75 
0,15 LK 131 0,75 StV 100/25 Z 0,75 
0,40 | LS 50 0,50 | Stv 150115 0,75 
0,40 LVi 0,35 StV 900/6 0,65 
0,15 LEY3, 0,75 U 2410 P 0,45 
0,40 | LV4 1,50 | WGL 2.40 0,85 
0.40 LV 13 0.75 WGL/12 usw. 0,85 
0,50 | LV 30 0,95 | 954 1,35 
0,50 | MF2 0.75 | 355 1,35 
1,35 | MSTV 140/60 Z 1,— 956 1,35 

MZ 6001 0,85 | 257 1,35 

NF 4 0,75 
0,50 | RG 12D2 0.15 | Röhrenfüße 
0,50 | RG12D3 0.15 | A— tSpal.) 0,15 
0,455 | RG 12D60 0.20 | A— (Epot.) 0.15 
4,50 | RG 12 D 300 0,30 | E— (8pol ) 0.15 
4,50 | RGQ 10/4 1,50 | Spol. Stift 0,20 
0,65 | RLIP2 0,30 | Oktal 0,25 
1,50 | RL2P3 0,40 A 
0,40 RL24P2 0,30 Weitere Röhrenfassungen 
0,40 | RL12P 10 0,30 auf Anfragel 


Sortiment Hochohm- 


Widerstände 50 St. 2,95 
dto 100 St. 4,95 
dio 250 St. 9,50 


Meßwfiderstände 1% in 
allen Größen je 1,25 


Hödıstohmwliderstände 
5— 20 Meg. Ohm 0,42 
20-— 30 Meg. Ohm 0,52 
30—100 Meg. Ohm 0,75 
Saal-Regler (L-Glled) 
m. Koammandokontakt 


dto 1/4 W 10 St. 1,25 

dto Ha Ww 10 St. 1.25 15, 500, 5000 Ohm je 5,50 
dto 1W 10 St. 2,— Schicht-Potentiometer 
dio 2W 10 St. 2,50 lieferbar In allen Grö- 
Drahtwiderstände mit Ben, lin- oder log. 
Schelle 4 W Stück 0,40 a) ohne Schalter 1,20 
dito 6W Stück 0,55 b] mit Schalter 1,95 
dto 10 W Stüd 0,70 | Luftdrehkos 1X500 pF 
dto 25 W Stück 0,85 Iserstklassig 1,95 
dto 40 W Stück 1,35 | dto 2X 500 pF 2,50 
dto 100 W Stück 1,60 ! dto 3X 500 pF 5,50 


UKW-Drehko, Calit 
8+8 pF, versilbert 
dto 14+14 pR 

dto 35+35 pF 
Hescho-Callttrimmer 
alle Größen 0,35 


Rollblads bis 10 000 pF 


2.95 
3,70 
4,95 


10 Stück 1.20 
dto 20 000—0,1 mF 

10 Stück 2,50 
Sikatropblocks —-10 000 
pF 10 Stück 2,50 
dto bis 0,25 mF 

10 Stück 3,50 


Calitblocks bis 2000 pF 
10 Stück 1,80 
Calithochvoltblocks 
mindest 3000 V W-Strom 
2—100 pF je 0,85 
dto 150-1800 pP je 1,40 
Kunstfollenblocs bis 
5000 pR 10 Stück 2,40 


Iochvoliblocks 0,1/2000 
V Klasse I 1,50 
Bosch-MP-Kondensato- 
ren aus Restposten 

0,1 250/750 V 0,50 
dto 2X0,1 250/750 V 0,60 
dto 3X0,1 250/750 V 0,70 
dto 0,25 250/750 V 0,60 
dto 0,5 250/750 V 0,60 
dto 2X0,5 250/750 V 0,70 
dto 1 250 V 0,70 
dto 4/350/1000 V 
dto 4/500/1500 V 
dio 8/350/1000 V 
dto 16/250/750 V 
Niedervoltelkos, fabrik- 
frisch, Gelegenheit 


10 mF 68V 0,61 
25 mP68V 0,70 
s0 mF 68V 0,72 
100 mF 6—8 V 0,78 
100 mF 68V 0,78 
200 mF 68 V 0,90 
500 mFr 6-8 V 1,38 


10 mF 12—15 V 
25 mF 12-15 V 
50 mF 12—15 V 
100 mF 12—15 V 
10 mF 30—35 V 
235 mF 30-35 V 
50 mF 30-35 V 
100 mF 30—35 V 
10 mF63—-70 V 
25 mF63-70V 
50 mF 63-70 V 
100 mF 63—70 V 
10 mF 100-110 V 
25 mF 100-110 V 
25 mF 160-200 V 
50 mF 160-200 V 1,68 
Hochvoltelkos, fabrik- 
frisch. A=Pertinaxrolle, 


ao auo nano usuomnum 
= 


BSEDODNASADONDONN 


=20=-000=r000-000© 


B=AluBedier A B 
4/385 0,88 _ 
4/500 0,96 _ 
8/385 1,08 1,40 
8/500 1.20 1,50 

16/385 1,40 1,60 

16/500 1,60 2.15 

32/385 2,35 2.65 

32/500 2,60 3,40 
8+8/385 2.— 2.40 

16416/3855 2,50 2,75 
8+8/500 2,25 2,60 

16+ 16/500 3,20 3,70 

32+32/500 _ 5,90 

VE Trafo-Wickel la 

VE 301 alt 3,75 

VE 301 WN 3,75 

VE Dyn 3,75 

VE Netztrafo 

VE alt 6,90 

VE Dyn 7,50 

# Klingeltrafos VDE 3,65 

Körling NF-Trafos 

1:2,5, 1:42, 1:5 3,50 

Netzhelztrafo 
220/6,3 V/0,7 A 1,95 

Telet. Trafo 1. TO 1000 

TO 1001 / TO 1003 3,50 

Auto-Trafo 110/220 auf 

110/220 80 Watt 7,50 

Netzdrosseln, ersiklass. 

30 mA Markenfabr. 2,10 

60 mA erstklassig 3,25 
125 mA erstklassig 6,75 

200 mA erstklassig 5,75 

1 Amp, 4 Ohm B,.— 

f. Schirmglitter 4,95 

1. Klangregler 4,95 


Baby-Spule 1Kr.m.M-L 


Maße 30/30/35 1,75 
DKE-Koppler 2,20 
VE-Koppler 2,20 
VE-Käflgspule 2,20 
Bandiilter, 2-Krelser 

mit Schalter 5,95 


BandSilter 468 kHz 1,80 
KW Körper keramisch 


30/60 mm 8 Rillen 0,90 
15/65 mm alatt 0,50 
30/50 mm ? Rillen 0,90 
Netzkippschalter 
Einloch, prima 
Ausschalter Ipol. 0,35 
Umschalter 1pol, 0,45 
Ausschalter 2pol. 0,60 
Umschalter 2pol. 0,70 
Kellogschalter aus 
Restposten, gebr. 1,50 
2lach. Meßgeräte, 
Stufenschalter, 2X5 
Kontakte, stabil 4,25 
Tastschalter, Front- 
modell (Einloch) 0,85 


14 


Wehrmachtzerhacker 
ungebraucht, WGL2.4A, 


12 A, 12B, 12E 4,25 
S&HTel.Rel. 54a 7,50 
dto 64a 7,50 


Drehspulen-Relals F 
höchstempfindlih, An- 
sprechempfindlichkeit: 
14X10—7W  (Beschrel- 
bung mit Beispielen u. 
Zeidınungen 1,—) 


A) 400 Ohm Ausf. 66,— 
B) 2400 Ohm Ausf. 66,— 
Blinden-Deteklor 

mit Drehknopf, 

sehr lautstark 1,95 
Morsc-Taste, Heeres- 
modell la, gekapselt 


mit Schnur und Stecker, 


seltenes Angebot 3,75 
Skalen-BIrnen 40,15, 
6,3/0,3 10/0,2 10/0,05 
12/01 18/0,1 0.25 
Glimmlampen f, 220 V 
E14 30 mm lg. 0,85 
E14 53 mm lg. 1,25 
E27 (Normalgew.) 1,— 
Blenenkorbglimml. 2,40 
UR 110 (unıversal) 1.65 
Sicherungen 5%X20 mm 
in allen Größen 0,05 


AEG-Meßgleichrichter 
Grätz-Scalt. 5mA 2,50 
Selen-Gleichricht. 220 V 
30 mA offen 2,20 
60 mA offen 2,20 
100 mA olfen 2.95 
150 mA offen 3,25 
Selen-Gleichricht. 300 V 


30 mA gekapselt 3, 
60 mA gekapselt 3,75 
100 mA gekapselt 4,70 
Alu-Platten, fertig 
Imm 15 

200 X 200 1.20 1,75 
200 X 300 1,85 2,75 
200 X 400 2,30 3,25 
200 X 500 3,15 4.60 
250x300 2,50 3,60 
250X400 3,15 4,60 
250%X500 A— 5,25 
Skalenräder 

35—40 mm 0,30 
45—50 mn 0,35 
65—75 mm 0,45 
95—100 mm 0,60 
120—130 mm 0,90 
140—150 mm 1,50 
160—180 mm 1,80 
200—210 mm 2,50 
Schnurrollen 

i6 mm &f, Skalen 0,06 
20 mm & f. Skalen 0,07 
Ia-Stahl-Skalensell 

1 m 0,20, 0 m 1,65 
Textil-Skalenscil 

1 m 0,15) 10 m 1,25 
Knopfsortiment, erstkl. 
50 Stück sortiert 2,95 
100 Stück sortiert 4,95 
Isollereier, Porz. 0,05 
Antennenknochen 0,20 


Erdsdhalter, schwer 0,40 
Zimmerisol., 10St. 0,80 
Funkdosen, 10St. 1,30 
Blitzschutzautomat 0,95 


Zimmerantenne,15m 0,65 
Erdbandachelle 0,25 


Cu-Antennenlitze 
7X7X015 mm, 


30.m Ring 2,50 


Coaxlalkabel, blau, 70 
Ohm, pro m, per m 1.45 
UKW-Kabel, 300 O.. 0,48 
Fensleranienne mit 
Blitschutzautomat und 
Befestigungsbügel 4.40 
NFAY Zwillingsaderlitze 
2X 0,75 qmm, per m 0.35 
100 m Ring 29,50 
Stauhabschirmung 
3—7 mm passend. m 0,40 
Isollerter Schaltdraht 
0,6 mm, 100 m Rıng 5,— 
Geräteschnüre, fertig, 
2 m lg 1,50, 3mig. 1,95 
Verlängerungsschnüre 
2 mg. 1,50, 3m lg. 1,95 
Kopfhörerschnüre 090 
Versilberter Schaltdraht 
f. Kurzwellen, I mm © 
0.18; 1,5 © 0,35; 2 mm 
® 0,70 per m 
Isolierschläuhe 0,5, 1, 
1,5, 2 mm 10 m 1 
3,4,5,6,8, Im 2— 
Kroneklemme 2pol. 0,50 
Schraubsteckfassq. 0,70 
Listst. m. Kuppl. 
20pol. 1 
dto. aber 14pol. 1 
Tuchel aber 7pol. 1 
Kreisschnelder 2 
Kurzschließer 0 
Krokoklemme 10 St. 0 
0 
0 


Bananenst. 10 St. 
Gerätestecker 
dio. m. Porz 
Prüfspitzen 2 St. 1,45 


gasonnuum 
sSouhnohnsoon 


Starkstromdose 0,45 

„ Kıppschalter 0,55 
Netzstecker 0,20 
Kragenkupplung 0,40 


Calitachsen 6 mm stark 
70 mm 0,30 100 mm 0,40 
150 mm 0,50 200 mm 0,60 
100 Rohrnieten sort, 0,50 


100 Vollnleten sort. 0,25 
100 Lötösen 3 mm 0,45 
100 Nietlätösen 0,75 


Permanent-Lautsprecher 
Chassis m, Obertrager 


3 Watt 130 © 10,95 
3 Watı 170 & 11,95 
4 Watt 215 © 14,75 
6 Watt 215 & 19,75 
20 Watt 375 & n— 
sVE-FreishwInger 3,— 
hDKE-Frelschwinger 3,— 


Lautsprecherselde 40 cm 


breit 10 cm 0,40 
Lautspr.-Spule VE 0,60 
Kıistalltonarm 14,50 
2fach Nadelbecher 0,80 


Elektrodose zum Auf- 


stecken, Akustik 3,— 

Kohlemikrofon- 

kapsel 0,95 
9 Mikrofontrafo 1,95 


Kristallmikrofon erstkl. 
Torpedoform Bak. 23,40 
dto, verchromt 28,50 
Tischständer dazu 10,— 
Rowelton Kondensator- 
mikrofon m. Verstärker 
u. Vollneizanschl. 195,— 
Ständer dazu 45.,— 
Spezial-Mikrofonkabel 
f. Kristallmikr. m 1,10 
NuB Kohlemikrofon 


ın. Tischständer 14,50 


Pass. Anschlußkasten 
hierfür 14,50 
Magnetbandköpfe 
Normalspur Lösch-, Hör- 
und Sprechkopf je 18,50 
Halbspur Lösch-, Hör- 
und Sprechkopf je 20,— 
Dastlerpinzetten 0,75 
Uhrmadherschrauben- 
zıeher, drehb. 3 mm 0,50 
Calttsteckschlüssel 

und Schraubenzieher- 
satz zum Abgleich 


9 Stück sortlert 3,95 
«Schauzelchen 4 V 0,95 
12 V 0,60 24 V 0,50 


Kontaktreinigungs- 
mittel, unentbehrlidı, 

30 ccm 1,25, 100 ccm 3,75 
Stechbeitel m. Griff 


8, 10, 14 u 16 mm 0,50 
Reparatursplegel 1,20 
Säureheber 1,75 


» Glimmspannungsprüfer 
in Stabform 1,95 
a Arco-Motor 220 V In 
schwarz. Gußgehäuse, 
190X 115%X150 mm hoch, 
etwa 1/20 PS mit .auf- 
gesetztem Bohrfutter, 
laßt sıch leicht als 
Schleif-, Bohr- u. Polier- 
motor umbauen 12,50 
Abgreifklemme mit 
Prüfspitze, eine Ideale 
Kombination für jede 
Werkstatt „Neu* 1,80 
Kristallmikrofonkapsel 
ganz ersikl. 14,50 
Steuerquarza 100 KHz 
10,—. I MHz (Köln) 10,— 
1000, 9 KHz (Köln) 10,— 
1,5 MH&% 10,—, 7 MHz 6,— 
Einbauvoltmeter 6/120 V, 
63 mm Flansch ®, läßt 
sich leidıt a. eln Instru- 
ment mit 6/310 V ändern 
a) Instr. ohne Erwei- 
terungswiderstand 6.— 
b) mit Erweiterungs- 
widerstand n 
Trafopaplere in 100-.m- 


Rollen, 0,066 mm stark 
10 mm breit 0,66 
20 mm breit 1,20 


Sonderpr, I kg nur 3,50 
DKIL-Gehäuse 5,95 
Kolfer 1. Batt.-Geräte 
mit Koffergriff u. Schar- 
nier, 250X270X185 3,75 
DKE-Rückwand 0,40 
DKE-Grundplatte 0,30 
Geräte-Bezeichnungs- 
schilder (Abziehb.) 0,60 
Spiralfedersort. 0,30 
Panzer-Holzkasten 
(Wehrmacht) 340% 200% 


220 tief 6, 
Pertlnax-Rohre 

5X12X 700 mm 1,20 
9X11X 700 mm 1,50 
12X17X 700 mm 2,40 
24X28X 1000 mm 3,— 


Pertinax-Platten 3 mm 


200X200 mm 1,16 
200X300 mm 1,72 
200% 400 mm 2,23 
200X500 mm 2,69 
200X600 mm 3,40 
250X 300 mm 2,05 
250X400 mm 2,65 
250X500 mm 3,30 


s Mikroamperemeter 
Flansh ® 60 mm, Kör- 
per & 50 mm, 50 4A 12.— 


25—0-—25 kA 12,— 
dto 46 X 46 mm, SO «A 
4000 Ohm 12,— 


dto Flansh & 82 mm, 
Körper ® 64. 1004A 18,— 


Drehspulinstrumente 


schnelle Wider- 
und Kapazitaäts- 
für Ver- 


und 
stands- 
messungen u. 


gleichsmessungen von 
Induktivitaten, Wider- 
standsbereih 0,1 Ohm 


bis 10 MOhm. Kapazı- 
Lötsmessungen I0pF bis 
10 Mikrofarad. Anzelge 


Hartmann & Braun 
Isolavi-Meübräce, 
braudt, 100% 


Hartmann & Braun 
Kapavl, gebraudit 85,— 


AFA-Meßsender, Modell 
106, Frequenzbereich 

100 KHz bis 10 MHz, 
untertellt in 4 Bereiche, 


ge- 
Bi 


gelbar von 10 „V bis 
100 mV. Modulations- 
frequenz 400 Hz, Modu- 
lahonsgrad ca 30%. 
Ausgangswiderstand 

ca. 300 Ohm. Kantırolla 
der Ausgangsspannung 
durch eingebautes Dio- 
denvoltmeter, wirksam 
Ausstrahlungen 


mit Thermoumformer durch magisches Auge. | r er gegen 5 
Flansch ® 55 mm, Kör- | Netzanschiuß, Wechsel. | Kunamnananent = 178. | geschützt, Für, Wechsel- 
per 40 mm.300 mA 7,50 | strom 110 bis 250 V, re LE ENT) re 
dto 46X46 mn. 1A 7,50 | gebraucht, aber neu: |M Weitere tausende Schlager- 
Philips-R-C-MeBbrüdke wertig, aus Restbestän- | m “ N 
Phttoskop Tür einfache | den {mit Röhren) 85, || angebote im Katalo g! 
Llektrolyt-Kondensatoren 
aus Restposten zu besonders günstigen Preisen 
ur Volt Ausführung Fabrikat Sonstiges Listen- Preis 
nummer DM 
5 15/18 Becher diversa Bodenbefestg. 34 0000 0,35 
8 350/385 Rolle Pertrix Draht 34 0001 0,75 
10 8/20 Becher Klasse 1 tropenlest 34 0002 0,50 
10 30/35 Becher Phllips mit Flausch 34 0003 0,60 
10 35 Becher Hydra tür Bodenbef. 34 0004 0,50 
10 450/500 Becher N.S.F. Renkbelestig 34 0005 1,— 
15 250/275 Bedher Siemens mit Schraube 34 0006 1,35 
8+8 350/385 Becer Neuberger-Pertrix Schraubansdhl. 34 0007 2.50 
16 350/385 Becher Neuberger-Pertrix Sdhraubanscdhl. 34 0008 1,50 
20 350/385 Becher Philips Schraubelest. 34 0009 1,20 
16+8 450/500 Becher Neuberger Schraubanschl. 34 0010 3,— 
25 350/385 Becder Neuberger-Krefft mit Schraube 34 0011 1,50 
25 450/500 Becher N.S.R. Renkbelestig. 34 0012 1,50 
32 450 Bedier Neuberger Schraubanscl. 34 0013 2,50 
32 450/500 Becer Neuberger Schraubbefest. 34 0014 2,50 
40 350/385 Becher Krefft Schraubanscl. 34 0015 L— 
50 35 rund, Becher Ditmar Bodenbelestig. 34 0016 0,50 
50 100 Becher diverse “ ungepolt KLI 34 0017 2— 
50 350/385 Becher Neuberger Schraubbefest. 34 0018 1,80 
so 350/385 Bedier Neuberger Schraubanschl. 34 0019 1,80 
75 63/70 Bedier diverse _ 34 0020 L— 
100 6/8 Becher od, Rolle diverse _ 34 0021 0,75 
100 75190 Becher Zentralbefest. _ 34 0022 1,50 
200 100/110 Becher Siemens Bodenbefest. 34 0023 1,50 
250 30 Becer Siemens _ 34 0024 1,80" 
300 12/15 Becher Hydra tropenfest KLi 34 0025 1,20 
330 6/8 Becher schüttelsich. tropenfest KLI 34 0026 1,20 
400 6/8 Becher diverse _ 34 0027 1,20 
500 6/8 Becher Philips Lötösenanschl. KLi 34 0028 1,— 
1000 8 Becher Philips Klasse 1 34 0029 2,50 
Blockkondensatoren 
aus Restposten zu besonders günstigen Preisen 
Prüf- Arbeits- 
Sn an fg Fabrikat ae Sonstiges Listennummer Preis 
ur v v 
0,02 36000 12000 Hydra 363X 100%X43 Calit m. Winkel 32 0001 7,50 
2X 0,05 1500 500 Baugatz 45X20X20 m. Calitperlen 32 0002 1,— 
od 375 425 M.P. Rollbecher Durdıführungs. 32 0003 0,50 
0,1 750 250 M.P. 15%X30 Stiefelform 32 0004 0,50 
0,1 3000 1000 Klasse I 21X70 Metallrolle 32 0005 0,90 
01 6000 2000 Klasse I 20X45X60 tropenf. m. Wink. 32 0006 1,50 
0,12 6000 2000 Mikro 55X45X20 Glasperlenis. 32 0007 0,90 
2X0,1 500 120 Dukatt 55X32X40 o. Befestigg. 32 0008 1,80 
0,25 375 125 M.P, _ Durdhführungs. 32 0009 0,50 
0,25 4000 2000" Dukati 35X40X170 Kl. 1 tropenf. 32 0010 4,80 
2X 0,25 3000 1009 diversa —_ Kl.'1 tropenf. 32 0011 2,— 
0,5 2500 00 diverse _ tropenfest 32 0012 1,60 
0,5 3000 1000 diverse I4X43X55 Kl. I tropenf. 32 0013 2— 
0,5 3000 1100 diverse Rollbecher Glasperlenis. 32 0014 1,40 
0,5 6000 2000 Hydra 35X55X115 Calitls. m. Wink. - 32 0015 3,30 
2%0,5 350 120 Baugatz A5X26X 24 m. Calitperlen 32 0016 1— 
« 2X0,5 500 150 diverse 10X45X70 Kl. I tropenf. 32 0017 0,50 
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Prüf- Arbeits- 
Kapa- span- span- Maße 


zität nung nung Fabrikat mm Sonstiges Listennummer Preis 
uF v v 
[CC 
2x0, 1500 500 diverse _ Ki Itropenf. 32 0018 1,20 
2X0,5 3000 1000 diverse _ Kl. I tropenf, 32 0019 2,40 
1 375 125 M.P. 27x50 Durchlührungs 32 0020 0,50 
1 500 125 Siemens Metallrohr Durchluhrungs 32 0021 0.70 
1 750 250 NSF 15X45X50 Becher 32 0022 0,65 
1 1500 500 M.P. 25x55 Rolle 32 0023 0.90 
1 3000 1000 Dukatt 30X45%X85 Cal m Winkel 32 0024 1,80 
ı 3000 1000 Bosh M. P. BOX45X40 ohne Winkel 32 0025 3,— 
I 4000 1500 Hydra 20X50%X135 Calitisol. 32 0026 3,50 
1 5000 1500 Dukati 30X45%X125 Porz. Isol. 32 0027 3,50 
1 5000 1500 Dukati _ _ 32 0028 
2 1000 350 diverse A5SX15X45 Glasperlenis 32 0029 0.90 
2 2000 650 Dukati 30X45X85 Cal. Is. m. Wınk. 32 0030 0,90 
2 3000 1500 Bosh M. P. 90X110X65 mit Winkel 32 0032 8— 
2 6000 2000 Baugatz 60XBOX145 Cal. Is. m. Wink. 32 0033 6, 
2 6000 2000 Hydra 60X80%X 130 Becher 32 0034 6 
2 6000 2000 Siemens 50% 120% 135 Bech. m. Cal. Is. 32 0035 — 
4 700 250 Frako 35X45X70 _ 32 0039 h— 
4 1000 350 BoshM. P. 30X45X60 Bech. m Befestgg. 32 0040 23,— 
4 1000 350 Hydra 55X55X45 D/N 41143 m. Bef 32 0042 1,30 
4 1500 500 Frako 40X45%70 _ 32 0043 1.80 
8 1000 350 Bosh M. P. 45X50X60 Bech. m. Befestgg. 32 0044 2.50 
8 1500 500 BoshM.P. 45%X55X85 Bec. m. Winkel 32 0045 2,50 
16 750 250 BoshM. P. 50X60X90 Bed. m. Winkel 32 0046 I,— 


Einzelmeßinstrumente 


zu Sonderpreisen. Nur solange Vorrat reicht! 


Flansch Körper Meßbereich Listen- 
Foım Fabrikat System [0) nummer Preis 
Einbau diverse Drehspul 64 50 30 mV 800001 18,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 40 mV 800002 18,— 
Einbau Neuberger Drehspul 103 82 50mV 800003 20,— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 60mV 800004 18,— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 2,5-0-2,5 V 800005 4,50 
Einbau diverse Drehspul 64 50 3 v 800006 d.— 
Einbau Neuberger Drehspul 50 40 3 u. 150 V o. Wid. 800007 3,75 
Einbau diverse Drebspul 46X46 , 40 3u.180 V o. Wid. 800008 3,75 
Einbau diverse Drehspul 64 60 MV, 800009 4, 
Einbau Neuberger Drebmagnet 46%X46 40, 4 V =Strom 800010 2,95 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50” su. 50 V 800081 7,50 
Einbau diverse Drebspul 64 50 6 V 800012 7,50 
Einbau diverse Drehspul 64 Ei 6u. 120 V 800013 10,— 
Einbau diverse Drehspul 133 103 6u.600 V 800014 15,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 10 v 800015 7,50 - 
Einbau Siemens Drehkern 46 X 46 40 10V 800016 Sl) 
Einbau diverse Drehspul 64 50 12,5 u, 250 V 800017 10,— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 Ei] NSW; 800018 7.50 
Einbau diverse Drehspul 46%46 40 15 u. 150 Vo. Wid. 800019 3,75 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 235 vv 800020 5— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 0 V 800021 I, 
Einbau OK Drehspul 100 80 60V 800022 10,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 100 V 800023 geh 
Einbau diverse Drehspul 64 50 200 V 800024 5, 
Einbau diverse Drehspul 64 50 250239) 800025 7,50 
Einbau Neuberger Drehspul 80 63 250 V 800026 10,— 
Einbau Neuberger Drehbspul 64 50 50-0-50 #A 800027 12,50 
Einbau Gossen Drehspul 46%X46 40 50 A B00028 15,— 
Einbau Weigand Drehspul 82 64 100 „A 800029 18,— 
Einbau diverse Dichspul 46% 46 40 100 zA. 800030 18,.— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 0,1 mA od. 100 „A 800031 18,— 
Einbau diverse Drehsput 64 50 200 kA 800032 10,— 
Einbau diverse Drehspul 64. 50 300 gA 800033 10,— 
Einbau Neuberger Drehspul 70 so 300 „A 800034 I— 
Einbau Neuberger Drehspul 70 so 500 aA 800035 u— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 500 gA 800036 10,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 600 uA 800037 10,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 1 mA 800038 10,— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 15 mA 800039 S— 
Einbau Gossen Drehspul 50 40 2 mA B00040 5.— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 2 mA 800041 5— 
Einbau diverse Drehspul 64 BE 2,5 mA 800042 5.— 
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Flansch Körper 
® 


Form Fabrikat System Meßbereich nummer Preis 
Einbau diverse Drehspul * 64 50 3u30 mA 800043 * 7,50 
Einbau dıverse Drehspul 64 50 3 mA 800044 En 
Einbau dıverse Drehspul 64 50 4 mA 800045 s— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 5u50 mA 800046 7,50 
Einbau diverse Drehispul 64 50 Sm 800047 7,50 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 5-0-5 u. 50-0-50 mA 800048 7,50 
Einbau dıverse Drelispul 100 80 50-5 u. 50-0-50 mA 800049 12.50 
Einbau diverse Drehspul 64 50 10 mA 800050 7,50 
Einbau OK Drebspul 100 80 15 mA 800051 10,— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 25 mA 800052 B,— 
Einbau Neuberger Drehspul 64 50 30 mA 800053 — 
Einbau diverse Drehspul 64 50 30-0-I90 mA 800054 8.— 
Einbau Neuberger Drehspul 16xX46 40  30-0-390 mA 800055 5,— 
@ Einbau Neuberger Drelispul 64 50 40 mA 800056 S— 
Einbau diverse Drehspul 64 50 50-050 mA 800057 7,50 
Eınbau Neuberger Drehspul 64 so 60 mA 800058 3.— 
Einbau Neuberger Drehisput 64 50 100 mA 800059 7,50 
Einbau Neuherger Diehspul 64 50 250 mA 800060 7,50 
Ansteck Wehrmacht Thermo 55 40 300 mA 800061 7,50 
Eınbau Wehrmacht Thermo 50 40 400 mA 800062 7,50 
Einbau diverse Weldieisen 133 103 600 mA 800063 10,— 
Einbau diverse Dreheisen 800064 15,— 
Anstek Neuberger Drelieisen 70 X 70 X 30 mm m. Stecker 1A 800065 9,50 
Einbau Wehrmacht Thermo 46% 46 40 ı A 800066 7,50 
s# Einbau Neuberger Weltrmadit 64 50 4 A Strom 800067 3,75 
Anstek Neuberger Dreheisen 70 X 70 X 30 mın m. Stecker 5A 800068 9,50 
Einbau diverse Drehspul 75 67 6A 800069 9,50 
Eınbau Neuberger Drelmagnet 64 50 8A =Sirom 800070 3,75 
Eınbau Gossen Thermo 103 82 10 A 800071 15,— 
Einbau Wehrmacht Drchspul 45 40 60 A o. Shunts 800072 3,— 
Eınbau Wehrmacht Drehspul 45 40 120 A 0. Shunts 800073 3I,.— 


[ In Meßinstrumenten hat Düsseldar! das größere Lager, daher bilfen wir diesa dor! zu beslallen! | 


Amerikanische Kleinakkus 
BB-51 und BB-52 


a) Allgemeines: Verpackung in 
evakwerten Blechbüchsen (Auf- 
schrift Battery Pack BB-208), 
Inhalt: I St. Heizbatlerie BB-51 
6 V, 100 mA, Entladezeit ca. 
4 Std., 3 Stck, Anodenbatterien 
BB-52 (je 36 V, 20 mA, Entlade- 
zeit ca. 4 Std.) 


Maße: BB-51 106 X33X 23 
BB-52 = 106X36xX23 
b) Ladung der Batterien: Die 


entladenen Akkus werden mit 
destillierlem Wasser mittels 
einer Rekordspriize wieder auf- 
gefüllt und wie folgt aufgela- 
den: Betriebsanleitung wird 
beigelegt. 

BB-51 (Heizbatterie) 

ca. 12—20 Sid. mit 100—-80 mA 
b.B8V 

BB-52 (Anodenbalterie) 
ca. 12--20 Std. mit 

b. 47V 


Im übrigen gelten die für Akku- 
mulatoren üblichen techniscdıen 
Voraussetzungen. 


20 mA 


netto 8,85 
DD = rn] 


Nicel-Cadmium-Blei-Zelle aus 
Wehrmachtsbeständen, 1,2 Vı 
ca, 0,5-Amp.-Stunde, dicht ver- 
schlossen, 33 mm 9, 65 mm 
hoch 

3,— 


Drucifeden 2 mm &, 13 mm 
lang, für Feuerzeuge usw. 


10 Stk. 0,35 


Nora-UKW-Elnbautell 

Tpe UKW/GW 87,5—100 MHz, 
2 Antennenpassungen 70 Ohm 
und 300 Ohm mit induktiver 
Abstimmung. Wechselstromaus- 
führung ohne Röhre ECF 12 


Schlagerpreis 5,95 
Allstromausführung ohne Röhre 
UCF 12 Schlagerpreis 5,95 


Siemens-2pol.-Umscdhalter, Kipp- 
modell m. drel Stellungen, hoch- 


belastbar, Edelmetalikontakte, 
Type 199302/3-4, bestens für 
Meßgeräte geeignet 

1— 


Philips-Drehschalter, 1X10 oder 
1X12 Kontakte mit selbstreini- 
genden Kontakten, als Meß- 
geräteschalter geeignet 

1,50 
Philips-Dreifach-Drehschalter, 
3X10 Kontakte auf 3 Ebenen 

4,50 
ey T — — 


Neuheit! „Teleknips“, der preis- 
werte Fernschalter. Jeder schwer 
erreichbare Schalter wird durch 
„Teleknips” in nädıste Nähe ge- 
rückt (Länge 3 bzw, 5m). Kurz 
vor dem Einschlafen schalten Sie 
z. B. Ihr Radio aus und morgens 
ein, ohne aufstehen zu müssen. 
Wenn Sie „Teleknips“ besitzen, 
werden Sie für ihn immer neue 


Anwendungsmöglichkeiten fin- 
den, 
3 m (39 m Litze) 

3,95 
5 m {5 m Litze) 

4,85 


Dlinkstecker, zum Ein- u, Aus- 
schalten der Schaufensterbe- 
leuchlung usw., ein praktischer 
und schöner Werbeartikel 

je Stük 5,40 
Morsc-Amaleur. Das praktische 
Ubungsgerät für jung und alt 
für doppelseitigen Betrieb, 
also mit 2 kompletten Statio- 
nen, zum Morsen und Blinken 
eingerichtet. Die geschmack- 
volle Geschenkpackung mit 
Titelbild, Schaltanleitung und 
Morse-Alphabet kostel 

12,20 

Woechselstromsummer 4—8 Volt 
zum Betrieb mit Klingdlirafo 


1,75 
Arlt-Stabbatterle, 3 Volt, Nor- 
malbatterie in Braunstein 


Maße: 20X70 mm 

0,42 
Arlt-Mono-Zelle, 1,5 Volt, in 
Braunstein,. bewährtes Stan- 
dard-Modell in Standardgröße. 
Länge Lebensdauer. 
Maße: 33X60 mm 0,45 
Arlt-Normal-Batterle (breite 
Batterie), 4,5 Volt, In Stan- 
dardgröße, un Haltbarkeit. 
Maße: 62X21X65 mm 

0,60 
Zwerg-Anodenbalterlen 
bestes Markenfabrikat, für die 


deulschen und amerikanischen 
Zwergkoffergeräte 
67,5 V 68X95X32 


6,95 
75 V 72X95X32 

7,70 
100 vV 98X98X32 

11,20 


a Ka 


Elegante Damen-Taschenlampe, 
in Stabzwergform, handlices 
Modell, geringstes Gewicht, ein 
Kebes und schönes Geschenk 


a) mit Batterie und Birne 1,80 
b) Batterie einzeln 0,55 
Stabhülse, bestes Fabrikat. mit 
Birne, tur normale Stab- 
batterie 

1,10 
Normale WHülse, bestes Mar- 


kenfabrıkat, für breite Normal- 
batterie mit Bine 


1,65 
Großer Lichtwerler, solides und 
schönes Modell, für 2 Mono- 
zellen, mit Birne 

2,95 


Große Drahtwalzenwiderslände 
aus Restposten. 

Nur in Düsseldorf am Lager 

A) 100 Ohm 2,5 A mıt Schleifer 

25,— 

BJ 3 Ohnı 6 A mit Schelle 

— 

c) 5 Ohm 5,5 A mit Schelle 

6,50 

0.4 A mıt Scdielle 

9,50 

5A m. 2 Schellen 

6,50 

20 W mit Scheile 

6,50 

G) 0,83 Ohm 35 A Kreuzwic- 

lung mit Schelle 14,50 

H) 2500 Ohm 8,6 A mit Schleifer 

23. 

J) 2400 Ohm 0,5 A mit Schelle 

10,50 

5 A mit Schelle 

I 

L) 5000 Ohm 0,1 A mıt Schelle 

9,50 

M) 1000 Ohm 100 W mit Schelle 

6,50 

N) 2000 Ohm 0,12 A mit Schelle 

9,50 


Rollblock-Kondensatoren für 
GroBabnehmer, Electrica und 
andere quite Fahrıkate, 500/1500 
Volt, lieferbar in 200, 250, 2500, 
4000, 5000 und 10 000 pF 

a) 100 {auf Wunsch sort.) 


b) 1000 {auf Wunsch sort.) 


D) 1500 Ohm 
E) 20 Obm 
F}10000 Obm 


K) 0,5 Ohm 


hr 

75,— 
Baugatz-Hochspannungs- 

- Kondensator 

10 «F, 3000 Volt Prüfspannung, 
1000 Volt Arbeitsspannung, 

_ Calitdurchführung. 

Maße: 125X100X150 mm 


9,50 
Bosch MP-Kondensalor 
6 #F 400/1200 Volt 
a7 3,50 


Hochspannungs-Kondensator 
Volt Prüfspannung, 


_ material für KW-Amateure 


Eikos mit getrennten Minus- 
polen in Alu-Bedherın wurden 


immer gesucht, jeizt ab Lager 
heferbar! 
a) 25725 „F 250/275 Volt 

3,30 
b) 50450 «F 250/275 Volt 

4.25 
c) 8+ 8 „F 350/385 Voll 

3,70 
d) 16+16 «F 350/385 Volt he 
e) 8+ 8 uF 450/550 Volt 

3.25 
1) 16+16 «F 450/550 Volt 

4,60 
g) 32+32 „F 450/550 Volt 

6,50 


Enıstörkondensatoren nadı VDE 
für elektiische Geräte und Ma- 
sehinen, bis 0,25 PS 
a) für Fön, Haarschneidemaschi- 
nen, Modell F 1, 0,025 Mi- 
kıofarad + 5000 Pikofarad 
1,32 
b) für Büromaschinen und Boh- 
nermaschinen, Modell F 22, 
0,05 Mikrofarad und 5000 pF 


1,78 

<) für Nahmasdıinen und Bahr- 

maschinen. Modell PF 2/3, 
0,07 MF + 5000 pF 

1,87 


d) für Unıversalmotoren, Platten- 
spieler, Staubsauger, Modell 
F 2/4. 01 mF + 5000 pF 


2,08 
Sort. versch. KW-UKW- 
Drosse!In und KW-Spulen 
10 Stück 1,95 


Görler AKT Drossel 
419, 426, 427, 428 und 429 für 


größte Selbstinduktion mit 
hochwertigstem Eisenkern, ge- 
kapselt 

4,50 


Görler AKT Anpassungssluie, 
Modell 449 

mıt hochwertigem Eisenkern, 
gekapscelt. Primär 600, 150, 40 
und 10 Ohm. Sekundär 80000, 
20 000, 5000 Ohm 


7,50 
@ Heiztrafo 

220 V Prım. 28 V Sck. Zum Be- 
triebe der üblichen kleinen run- 
den Wehrmachtsmotaren 

2,50 
LTP 6-Krelssupersätze 
mit Schalter. Kompl. mit 2 Band- 
kltern 
a) 3X kurz — mittel — lang 

Sonderpreis 12,— 

b) kurz — mittel — lang 

7,50 
Spulenplatte mit Schalter und 
Philips-Luft-Trimmer f, 6-Kreis- 
Kolfer-Super {ohne Spulen) für 
K-M-L-Wellen 

2,— 
Calllsröhre 
52X65X225 mm lang 

“ 6,50 

Amenitplatlen, 80X45X5 mm, 
mit 6 Löchern von ca. 3 mm ® 
und ] Loh von 4 mm & in der 
Mitte. Ein vorzügliches Isolier- 


Vulkanfiber, aus Restposten, 
lieferbar In 1.5 mm Stärke 

Ikq 1,59 
Asbesischnur zur Isalierung des 
Heizwiderstundes ın Allstrom- 
Kleingeraten 

100g 0,58 
Asbest-Widerstandskordel für 
Heizkıssenu.a. Im = 110 Ohrn 

Im 0,30 


Spulenkörper, Stliefelfuorm, mit 
Abg:eichkern 

0,50 
Permalloy-Kern 
Rel Bv. mit Körper M 30 
Muße: 30%30 (Tonfrequenz- 
drosse]] 


Zur Selbstherstellung von Ma- 
gnetofonköpfen gecignet 

2,50 
Spannungswählerplatten 
cıleiditern dıe Umschaltung der 
Nelzspannung 
Phillps 0,75 


Itermle, aus Perlinaxplaite 0,35 


Porzellan-Mehrfach-Sidierung, 
6 Amp., kann sccsfadh be- 
nutzt werden und hat dıe Größe 
eıner normalen Sicherung 

je Stuck 0,25 


3 Rohrmolor 24 V — mit perma- 
tentem Feld, 7500 U/Min, 
Type 28/05 p. Gerat Nr. 19—5759 
A-1, Abg.-Listg. 0,5 W (Dauer- 
hetrieb). Abmessungen 308 X58 
nım, Adıse 38 X10 mn, Kugel- 
lager, versilberte Bürsten- 
halter 

3,98 

Philips-Wedhselrldiler 

Type A) Modell 793] 
35,— 

Type B) Modell 78820 
35,— 

HF-Slecker mit versiiberten Bü- 

schelkontakten, Trolitul-Iso- 

lation in feinster Ausführung 

® 13 mm > 4,95 

Passende Einbau-Buchse dazu 

3,98 

Doppelseitige Kupplung 3,90 
Syndiron-Tiscdiuhr {Eiche), 
19X18 cm, Sonderangebot aus 
Restposten, für 220 V Wechsel- 
strom {nur in Düsseldorf) 
Hochlelstungs-Penster- 
Antenne, Modell 1952 
Die modernste Antennenform, 
die vortellbalt eine Hodhantenne 
erseizt und trotz der derzelitig 
ungünstigen Empfangsverhält- 
nisse auf dem Rundfunkwellen- 
bereich einen Empfänger zur 
vollen Leistung bringt. 

Der niedrige Preis, erreicht 

durdh rationelle Serienfertigung, 

soll auch den Besitzern älterer 

Geräte, die bisher an Behelfs- 

antennen arbeiten, die Emp- 

fangsverbesserung ermöglichen. 

Große Reichweite dur neu- 

artige Anordnung des Antennen- 


lelters. 

Erhöhte Trennschärfe durch 

kurze Antennenlänge. 

Gute Störfieiheit durch Außen- 
_ montage. BIOnE Stabilität durch 
ni - Ra 


) . D . nennen aeesnnser . wenn men sa lehann Dr 


Absender: 


aaa areneneantenrenneen 


Arltofon-Tonband- Aufsatzgerät 
Jeder Besitzer eines Schallplattenlaufwerkes kann jetzt für einen erstaunlich gerin- 
gen Preis ein Magnettongerät erwerben. 
Das Aritofon wird einfach auf die Achse des Schallplattenlaufwerkes gesetzt und 
durch dieses angetrieben. Da das Doppelspurverfahren angewendet wird, ergibt sich 
eine Laufzeit von ca. 40 Minulen je Rolle, eine im Verhältnis zu ähnlichen Geräten 
beachtlich lange Zeit. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug, sondern um ein voll- 
weıtiges Gerät, dessen Wiedergabe bei vorschriftsmäßigem Aufbau besser ist als 


die einer guten Schallplatte. 


Wir liefern Ihnen das Aufsatzgerät fertig montiert einschl. Universalkopf sowie 
sämtliche elektrischen Einzelteile für den Verstärker usw. zu dem erstaunlich niedri- 


gen Preis, einschl. Röhren sowie genauer Beschreibung. von 


Preis des Aufsatzes allein mit Beschreibung 
Mehrpreis für zusätzlichen Löschkopf 


DM 125,— 
DM 45,— 
DM 15.— 


Apparate-Klemmen für Meß- 
geräte, Laborgeräte usw., von 
oben steckbar, in bester Aus- 


führung 
(10 Stuck 3,60) (A) 0,40 
10 Stück 5,20) (B) 0,60 
1sol-Durchfübrung 
(10 Stück 6,50) {C) 0,70 
Lüster-Klemmielsten, 115 
|» 12polig, abbredhbar D 
\ «“mm-Steker mit Mutier und. 
keramischer Isollerscheihe 
a) 1 Stück 0,06 
b) 10 Stück 0,50 
Eisenbahnzwergstecker, 
I-mm-Stift 10 Stück 0,85 
Elsenhahnzwergkupplungen, 
3mm-Loch 10 Stük 0,85 
Krokodil-Vielfachklemme 
für Draht- und Steckeranschluß 
10 Stück 1,20 
Hexa-Sterker, sechspolig, mit 


Kupplung, Schraubkontakte, ein 
unverwechselbarer Stecker für 
Montage am Gerät, ein erst- 
klassiges Preh-Erzeugnis, aus 
Restposten 

je Stüak 2,75 
Phophor-Bronze Antennenlilze, 
besonders stark, 7X7X0,25 mm, 
besonders geeignet für Sende- 
antennen, 30-m-Ring z. Z. 


DEE ZEIT" 


7,40 
Abspannselle, Stahl, gebrauct, 
für Antennenabspannungen grö- 
_  _ Berer Hochantennen Im 0,30 
Sellkausche, 60 mm lang, für bis 
zu 8-mm-Kabel m. Holzschraube 

120 mm lang und Rıng 


0,25 
Gommisclaud, 9/12 mm &, 
300 mm lang 
ste 1, 
Elerkette Porzellan, 
dreiglledrig 
0,45 


Telefunken-Breitband- 

Antennenüberfrager im wasser- 
diditen Bakelltgehäuse L. G. 
Nr. 6256, ohne Regenkappe, 
gleichzeit. Leitungsendverschluß 


für Telefunken-Sdiutzantenne, 
Frequenzbereich 15071500 KHz 
und 5/20 MHz 4,90 
Antennenrelals FuGe 10 ohne 
Magnete 5 
"3 
Antennenrelais FnGe 10 mit 
- Magneten 2 


Bleche, 60X80X0,5 mm, lölbar, 


ın Anlerligen von Absdir- 

\ ehr 1 10 Stack 0,25 
N . 

Han 


RE, 


Wicelkerne und Spulen für 

Magnetiongeräte 

a) Spulenkern, 100 mm ©, mit 
nach innen gezogenem Aul- 
lagerand, mit Beschriftungs- 
feld, Rundfunkausführung, 
li mm hodı 1,20 


b) derselbe, jedoh nur 9 mm 
hodı (Sonderausführung für 
2 Spurmaschinen) 1,20 
ec) derselbe mit 3 gekerbten 
Einlädelschlitzen 1,30 
«ı) Spulenkern, 70 mn ©, I! mn 
hodı 1,10 
f} Spulenkern, 100 mm &, mit 
angellanscdıtem Teller, 
200 mm © für.350 m 
a) 250 nım & für 700 m 
3, 
h) 300 mm © für 1000 m 
Magneiband 8,— 
k) Alu-Spule, 235 mm ©, mit 
64-mm-Kern für 700 m,Band, 
AEG-Aufnahme Li 
dieselbe, Dreizackaufnahme 
8,— 
1) Plasticspule, glasklar, 250 
mm ©, 700 m Band, mit 
100-m-Kern, AEG-Auf- 
nahme 6,— 
m) Plasticspule, glasklar, 178 
mın ©, 350 m Band, mit 
45-mm-Kern, Dreizack- 
aufnahme 3,50 
n) Plasticspule, glasklar, 178 
mm ©, 350 m Band, mit 
60-mm-Kern, Dreizackauf- 
nahme mit großem Einfädel- 
schlitz I,— 
0) Plasticspule, glasklar, 127 
mm ©. 180 m Band, mit 
45-mm-Kern, Dreizackauf- 


nahme mit großem Einfädel- 
schlitz 2,50 


») Plasticspule für Tonband- 
gerät Meiz-Musikus 
105 mm 1— 


1) Tonbandklammern essIn 

unmagnetlsch) & 

100 Stük 6,— 

Tilzunterlagen für Radioapparat 
in Wollfilzqualität, Bralnz u 
ca. 5 mm stark a 
Größe 25X50 cm 
3-Röhren-Einkreisempfänger- 
chassis 
Kurz-Mitiel-Langwellen mit be- 
leuchteter Propellerskala, ein- 
schließlich passendem dynami- 
schem Lautsprecher, ohne Räh- 
sen, Restposten > 25,— 
ne En £ 


2,50 


B) Passender Röhrensatz 
GAC7,8AC7,AZ II 10,25 

C) Passendes BRolzachäuse 5,50 

Maße des fertigen Geräles: 

500X300X200 mm 

Maße des Einbaudhassis: 

250X170X70 mm 


RC-Meßbrükenbausatz 

Dieser Bausatz enthält sämt- 
liche elektrisch. Bauelernente, 
einsdhlteßlidd der Normal- 


widerstände und gecicter 
Original ale jedodı 


ohne Gehäuse un Netz- 
schnur. Preis einschl. Röhren- 
satz AB2, AF7,EM4 


DM 36,— 
ohne Röhren 19,50 


Valldynamlsche Lautsprecher- 
chassis 


mit defekter Membrane 2,50 
Freischwinger-Chassis, 

defekte Membrane, 

DKE und VE-Typen 1,50 
„Uhu”, Alleskleber, das besle 
Klebemittel für lose Röhren, 


auch für jeden anderen Hastel- 
und Werkstältenzweck. Ein 
quier Verkaufsariikel für jeden 
Händler 0,40 
Krampen für Drahtzäune, 3 mm 
stark, 30 mm lang, seltene Ge- 


legenhelt ikg 1,50 
Selen-Platten, einzeln, 
105X105 cm, 4 Amp., belast- 
bar, mit Abnehmer, aus Rest- 
posten 

1 Stück 2,90 
(10 Stück 25,—) 
Elektro-Hastellkasten 
Der kleine Techniker 
in - geschmacvoller Geschenk- 


padung mit Bild und Montage- 
anleitung, für den praktischen 
Aufbau von Klingel- und Be- 
leuchtungsanlagen zum Anschluß 
an Taschenlampenbatierie, Ele- 
mente oder Kieintrafo (gefahr- 
loser Betrieb). 

Inhalt: 1] Läutewerk „Liliput, 
2 farbige Glühlämpchen, 3 Ringe 
Isol. Kupferdraht ca. 15 m, 
2 Illu-Fassungen, ! Mignonsteck- 
dose, 1 Mignonstecer, 1 Dreh- 
schalter, I Klingeltaster, 2 Bat- 
lerieklemmen. 

Maße: 30X22X4,5 cm 

Gewicht: 350 q 


Preis: 8,05 


Auftrag für Fa. Actt Radis Versand Walter Ark 


Besteller: 


(Stempel) 


Berlin-Charlottenburg I, Kaiser Friedrich-Str. 18 - Fernruf 346605 
Postscheckkonto-Nr. Berlin West 16420 
Düsseldorf, Friedrichatr. 61 a - Fernruf 231 74 - Postscheckkonto Essen 373 36 


Mappe 


Eingang 


N £ | Erl. 
Auf Grund Ihres Angebotes bestellen wir zur sofortigen 
Lieferung nachfolgende Waren zur Zusendung per Nachnahme 


Bezeichnung der Ware en Gesamtpreis 


Arlt Hauptkatalog 1953 mit Gutschein Al | 


Röhrencodexbuch mit 2300 Röhren 4. | 50 I 


brutto | 


Röhrencodex-Datenbuch brutto 4. | 50 \ 


Die europäischen Röhren für 
Netzempfänger brutto 


Ankaufsgesuch! 


Wir suchen zur Zeit dringend folgende Röhren gegen Sofortkasse nach Prüfung, 
AF3 DK 21 LB1 RENS 1820 VR?7 
AF?7 DL 21 LB 8 RES 374 VLI 
AHI DL 25 LD1 RFG 4- VL4 
AH 100 LD 15 RV 12°P 2000 vyYi 
AK2 EABI LG 10 
ALA4 EAF 41 LG 12 Sıv 70/6 ’ WG 33 
AZI ECF 1 LG 16 STV 35/15 Z WG 34 
AZil ECH 3 LS 50 StV 150/15 WG 35 
AZ 21 EFS LV3 StV 150/20 WG 36 
ERFM1 LVA StV 280/40 
BCH I EKt LV 13 StV 280/40 Z © D 3/VR 150/30 
EK 2 StV 280/80 6AC? 
. cBi EK3 NF2 Stv 280/80 Z GAG? 
CB 2 ELSI StV 280/150 6AKS 
ECH I EMI 26 NG 
C/EM 2 EU VI RD2MD2 T 113 6L6 
cH1 EU IX RE 072 d T 114 6SL?7 
» CL2 BU XIV RE 134 TE 60 6SN? 
I EZ 150 REN 704 d TS 4 83 
I DAC 21 RENS 1204 807 
f DR 21 GR 150 DA RENS 1214 UBL1 2050 
DB 3/2 RENS 1224 uy2ı 2051 
| DG 3/2 HR 1/60/0,5 RENS 1234 
| DG 711 HR 2/100/1,5/6 RENS 1254 vct 
DG #2 HR 1/180/2 RENS 1819 VR3 


‘ Auch sonst kaufen wir-große Röhrenposten und wertvolla Marken-Meßgeräte jeder Art und 
bitten um Angebot mit spezifizierten Preisen. 
Alle Röhren müssen nicht nur elektrisch hundertprozentig, sondern auch äußerlich neu sein. 


LIEFERBEDINGUNGEN 
Die Angebote gelten für uns freibleibend, solange die Vorräte reichen. 


Erfüllungsort: Für alle von uns bezogenen Waren und Zahlungen sind Erfüllungsort und 
Gerichtsstand Berlin-Charlottenburg und Düsseldorf. Auch für Protestwechsel und Schecks. 


Versand: Der Versand erfolgt unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages, sofern 
nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind. Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr 
des Empfängers. Auslandsversand nur gegen Vorkasse. 


Verpackung: Die Verpackung wird sorgfältig ausgeführt, zu Selbstkosten berechnet und 
nicht zurückgenommen. Sämtliche Sendungen, auch etwaige Umtausch- oder Rücksendungen, 
reisen auf Gefahr und für Rechnung des Bestellers. Rücksendungen an uns sind eSratelttg 
zu verpacken und müssen franko erfolgen. 


Preise: Fast sämtliche Preise dieser Liste sind Schlagerpreise, die wir auch nur so lange 
einhalten können, wie die Vorräte reichen. Alle Netto-Preise verstehen @ch ohne jeden 
Abzug. — Bei größeren Bezügen irgendeines Artikels bitten wir werner Spezalatlarie für 


Mengenabnahme unter Angake der Listennummer anzufordern, , 


Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware ist bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises oder 
bis zur Einlösung der dafür hingegebenen Scheks oder Wechsel unser Elgentum und darf 
an Dritte weder verpfändet noch zur Sicherung überelgnet werden. x 


Reklamationen: Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt et Ware Be- 
Ricksichtigung finden. Bei berechligten Reklamationen leisten wir nach unserer Wahl Ersatz 

oder Gutschrift oder treten dem Käufer unsere Ansprüche an unser Lieferwerk ab. Darüber 
hinausgehende Spndeneree an EL T- EN Art sind ausgeschlossen, a 


ı chlge Liet na ngung en an. Durch die 


ae) Y 


